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INTRODUCTION 


The object of this cruise was to collect oceanographic data for 
further studies of ocean circulation in the areas of the Northern Labrador 
Sea and Davis Strait. 

EXTRACT OF CRUISE LOG 
Depart Halifax, N.S. 27 August, 1965 


Return Halifax, N.S. 22 October, 1965 


OBSERVATIONS TAKEN 


i 124 oceanographic stations in Davis Strait and Northern Labrador Sea at 
which temperature, salinity, dissolved oxygen and silicate were 
observed. 

2 11 oceanographic stations scattered from Davis Strait to Strait of 


Belle Isle. These stations were occupied for the United States Naval 
Oceanographic Office as part of their ice forecasting program. 


33 70 bottom grab samples were collected in Davis Strait. 


4. Magnetometer surveys were conducted in Davis Strait and Northern 
Labrador Sea. 


OBSERVATIONAL AND LABORATORY PROCEDURES 


Oceanographic data were collected with Nansen reversing bottles, at 
every 50 metres to 200 metres, every 100 metres to 1,600 metres, then every 
200 metres to the bottom. At the ice forescasting stations data were 
collected at standard depths. 


Dissolved oxygen was determined by the modified Winkler Method 
(Strickland and Parsons, 1960). This method was further modified (Montgomery, 
et al., 1964) by adding 1 ml. of an iodide solution containing sodium azide 
to the 50 ml. aliquot before titrating. The additional iodide completely 
complexes the iodine in solution preventing iodine volatilization. The 
sodium azide prevents the interference of nitrite which causes the return of 
the blue colour after the end point is reached. These modifications 
successfully improved the reproduceability of the method. 
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Molybdate reactive silicate was determined by Grasshoff's "Yellow 
Method", (Grasshoff, 1963). 
was discovered that filtering adversely affected the results. 


The water samples were not filtered after it 


Salinities were run on the Auto-Lab inductively coupled salinometer 
until it became apparent that the conductivity of the standard water varied 
between vials to the extent of introducing a change in salinity of + 0.015 Z, 
The machine itself, however, operated very well. 


At Sea: 


Data Analyses 


J.R.N. Lazier 
D.L. Barrett 
B.D. Carson 
W. Young 
D.R. Locke 
A.R. Coote 
T.A. Holler 
R.S. Hiltz 
E.W.E. Doe 
R.A. Stewart 
R.O. Spivey 


Compilation of data: 


PERSONNEL 


Officer-in-Charge 


August 24 - September 14 
oe 0 

September 21 - October 22 

June 6 - July 7 

USNOO 

USNOO 


C.K. Ross 
R.F. Reiniger 


Chemical determinations: B.D. Carson 


W. Young 

R.S. Hiltz 
A.R. Coote 
J.R.N. Lazier 


SECTION II 


Description of the machine-generated data record 


HES) 
INTRODUCTION 


This section applies to the machine processing phase of the data reduction and computation. 


The oceanographic data previously recorded on CODC data summary forms, a sample of which is 
shown on the next page, are transferred to punch-cards for subsequent electronic data processing on an 
IBM 1620 computer, using CODC’s OCEANS II program. In addition to computing routine derived 
quantities, the program carries out unit and format conversions, range checks, plausibility tests, 
internal editing, and if required, interpolation at standard oceanographic depths. When interpolations 
are carried out, additional derived values are computed. 

After the data have been processed, the data record is prepared using an IBM 1401 computer 
configuration with the OCEAN REPORT III program, which provides for pre-edited high speed print-out 
on continuous, direct-image masters. These masters subsequently yield the required volume of copies 
for distribution. 


Provision has been made to enter an ‘‘estimate of precision’’ for each observed variable 
selected for interpolation at standard oceanographic depths. The precision depends on the instru- 
‘ment and/or technique used to determine the variable. A standard precision stated as a standard 
deviation (a) can be determined for each instrument or technique under routine field conditions by 
making duplicate determinations of the variables for a homogeneous sample of sea water. These 
Standard deviations are given for each cruise under ‘“GENERAL INFORMATION” in section III of 
the data record. 


The measurement error estimate of a specific observation in this data record, is stated as a 
-multiple of the standard deviation derived as above, and entered in a column immediately to the right 
of the reported variable. In order to distinguish it from an additional decimal digit, the measurement 

error estimate is recorded alphabetically, (i.e., lo = A, 20 = B, etc.; in this data record ‘‘A’’ is 
suppressed). 

An option is provided with respect to the measurement of the salinity variable. If observed to 
three decimal digits, the last digit takes the place of the measurement error estimate. 


In the past, a number of methods for both manual and machine interpolation have been developed. 
Studies and comparisons of the several methods have shown that no single method is universally 
acceptable. The manual methods are the most elaborate and flexible, but often require subjective 
decisions. In machine interpolation, all the present methods fail to yield acceptable results under some 
circumstances. Hence, it is considered necessary to qualify interpolated values by stating an ‘‘inter- 
polation error estimate’’ derived from the particular interpolation formula used. There are two purposes 
in stating the error estimates; first, to give an indication of the quality of the interpolated data; second, to 
allow the oceanographer to redesign his observational procedures in order to reduce interpolation errors 
in future observations. 

The interpolation scheme chosen for the OCEANS II program consists of a combination of two 
3-point interpolations using the Lagrangian interpolation polynomial, as recommended by Rattray (1962). 
A parabola is fitted through three values of a given variable (T, S, O,) considered as a function of 
depth. The two interpolation parabolas require a total of four points (observed depths). The middle points 
are common to both parabolas. The average of the two values obtained from the parabolas at standard 
depth is taken as the interpolated value, and a function of their difference as an estimate of the inter- 
polation error. 

This function combined with the ‘“‘measurement error estimate’’ comprises the ‘‘combined 
measurement and interpolation error estimate’’. It is expressed as a multiple of the standard deviation 
of measurement (¢) under normal routine field conditions by: 
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O =Standard deviation of the combined error estimates at standard oceanographic depth, le 
AY, , = the interpolation error estimate of variable ‘‘V’’ at standard oceanographic depth = 1/s (V,, SVL 
Y= Interpolation oa coefficient. 4 
Z,= Observed depth. 
Z, = Standard oceanographic depth, such that: Z;_,<Z,_, <Z;, < Z, < Z sat 
The integral part of the fraction “ , if + 2, is reported in this Data Record foliowing tire 
interpolated variable. It represents the combined measurement and interpolation error estimate. In order 
to distinguish it from an additional decimal digit, it is recorded alphabetically (e.g.: 2 as ‘‘B’’, 3 as 
CO? Ot.) 
With respect to the interpolated value of the salinity variable if reported to three decimal digits, 
the interpolation error estimate is given only when “ = 2 (the salinity is then recorded to two decimal 
places). If less than 2, the mean obtained from the two interpolation parabolas is reported to three 
decimal places. 


MASTER HEADINGS 


(1) C-REF-NO (6) YR 


(2) CONS. NO (7) MON 
(3) LAT (8) DAY 
(4) LON (9) HR 


(5)MARSD SQ. (10) C/I 


(1) CRUISE REFER- 
ENCE NUMBER: 


(2) CONSECUTIVE 
NUMBER: 


(3) LATITUDE: 


(4) LONGITUDE: 


(S) MARSDEN SQUARE: 


(6) YEAR: 
(7) MONTH: 
(8) DAY: 


(9) HOUR: 


(10) COUNTRY/ 
INSTITUTE: 


(11) DEPTH: 


(12) MAXIMUM 
SAMPLING DEPTH: 
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EXPLANATION OF DATA RECORD HEADINGS 


(11) DEPTH (16) WAVES 1 (21) AIR T (26) VIS 
TH (12) MXSAMPD (17) WAVES 2 (22)WET B (27) STN 

(13) NO. DPTH (18) WND-DIR (23) ww-CODE 

(14) W-COLOR (19) WND-FCE (24) CLD-TPE 

(15) W-TRNSP (20) BARO (25) CLD-AMT (28) HW 


Assigned by the Institute. Commences with 001 at the beginning of each 
year (effective Jan. 1, 1963). Prior to that date the CRN was a number 
designated by CODC. 


Indicates the chronological order in which the stations were occupied. 


Indicate the position of the platform at the time of observation. 


Designates the geographic area code of the observation (see Marsden 
square chart), . 


The time (Greenwich Mean Time) at which the surface environmental data 
were recorded, It is reported to tenths of hours (Table 1). 

If an ‘‘X’’ precedes the value for HOUR, (prior to Jan. 1, 1963) it indicates 
that the reported time is doubtful. 


The International Geophysical Year (IGY) Country Code/Institute Code - 
see Table 11. 


The sounding reported in metres. If corrected, this is stated in the 
“‘GENERAL INFORMATION”’ chapter of section III. Charted depths are 
preceded by the letter ‘‘C’’. 


A code to indicate the deepest sampling depth (used for high speed sorting). 
00m- 50m=00 
51m-150m=01 
151 m - 250 m = 02 
etc. 


(13) NUMBER OF 
DEPTHS: 


(14) WATER COLOUR: 


(15) WATER 
TRANSPARENCY: 


NOTE: 


(16) WAVES 1 


(dydyP.H 


wow wroode): 


(17) WAVES 2 


(d,d P.H 


wow Py wrcode): 


(18) WIND DIRECTION: 
(19) WIND FORCE 
(WND-FCE): 
WIND SPEED 


(WND-SPD): 


(20) BAROMETER: 


(21) AIR 
TEMPERATURE: 


(22) WET BULB: 

(23) ww CODE: 

(24) CLOUD TYPE: 
(25) CLOUD AMOUNT: 
(26) VISIBILITY: 

(27) STATION: 


(28) HOURS AFTER 
HIGH WATER: 
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The number of levels observed (this is entered to initiate a computer 
safety check, guarding against the loss of punch-cards). 


A code based on the percentage of yellow (see table 2 and Note under 


FIELD ‘‘15’’ below). 


The depth in metres at which a Secchi disc (white disc, 30 cm. in 
diameter) just disappears from view, or the optical density expressed in 
percentage; 

The ‘‘GENERAL INFORMATION”? chapter in section III of the data record 


will state which method was used. 


The direction, period and height of the wind-propagated wave system. 
(See Tables 3, 4 and 5). Ref: World Meteorological Organization Codes 
0885, 3155, 1555. 


The direction, period and height of the predominant non-wind-propagated 
wave system. (See Tables 3, 4 and 5). Ref: World Meteorological Organization 
Codes 0885, 3155, 1555. 

The true direction to the nearest 10 degrees from which the wind is blowing 
(wind direction 990 means:—wind variable or direction unknown). 

Beaufort notation (See Table 6). 

Anemometer reading reported in metres per second. Instrument height 
reported in ‘‘GENERAL INFORMATION’? chapter of section III. 

The barometric pressure reported in millibars: the ‘“‘“GENERAL INFORMA- 
TION’’ chapter in Section III of the data record will state the type of instru- 
ment used. 

In degrees Celsius. 

In degrees Celsius. 

Present Weather Code (See Table 7). Ref: WMO Code 4677 

The type of predominating clouds (See Table 8). Ref: WMO Code 0500. 

The sky coverage in eighths (See Table 9) Ref: WMO Code 2700 

Visibility at the surface (See Table 10). Ref: WMO Code 4300. 

A station reference number, assigned by the institute prior to, or during 


the survey. 


Indicates the state of the tide for nearshore observations. 
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OBSERVED DATA HEADINGS 


(1) GMT (2) DEPTH (3) TEMP (4) SAL (5) OXYGEN (6) SGMT 


(7) SOUND (8) PO, 


(9) -P- (10) NO, (11) NO, (12) 510, (13) pH. 


NOTE: Headings (1) to (7) will always be present. Headings (8) to (13) appear only when one or more 


additional chemical entries were made. 


(1) G.M.T.: 


(2) DEPTH: 


(3) TEMPERATURE: 


(4) SALINITY: 


(5) OXYGEN: 


(6) SIGMA-T: 


(7) SOUND: 


The Greenwich Mean Time of (in-situ) thermometer inversion and sea water 
sample collection. 


When a multiple cast was initiated prior to and continued after midnight, 
the times indicated are uninterrupted by the change of day and appear 
beyond 24.0 hours. This will be accompanied by a statement: 

“MULTIPLE CAST CONTINUED NEXT DAY’’, which is printed following 
the last level of observed values. 


The depth in metres at the reversal time of deepest cast. 


Temperatures from deepsea reversing thermometers, read to 0.01° C. 
Surface temperature measurement procedures are described in the chapter 
“OBSERVATION PROCEDURES?’”’ of section I, and/or the ‘‘GENERAL 
INFORMATION”’ chapter of section III. 

An alphabetical character following the temperature value represents the 
measurement error estimate referred to in the INTRODUCTION to this 
section. 


Salinity as defined by: S = 0.03 + 1.805 C1%. , reported in: 
a. 1/100 parts per 1000, or 
b. 1/1000 parts per 1000. 


in case a: an alphabetical character following the value is the measure- 
ment error estimate as referred to under (3). 

In case b: no error estimate indication is provided for, but an additional 
decimal digit takes its place. 


The concentration of dissolved oxygen expressed in millilitres per litre to 
2 decimal places. 

An alphabetical character following the value is the measurement error 
estimate as referred to under (3). 


The specific gravity anomaly as defined by: (Specific gravity — 1) X 10° 
(e.g., % reported as 2456, reads 24.56, and corresponds to a specific 
gravity of 1.02456). 


The sound velocity is reported in m/sec. to 1 decimal place (e.g., 
1437.9 m/sec.). The computation is carried out using Wilson’s formula 
(1960), expressed in terms of temperature, salinity and total pressure. 


(8) PO, Phosphate-Phosphorus reported to hundredths of microgram-atoms per 
litre. 
(9) -P- Total Phosphorus reported to hundredths of microgram-atoms per litre. 
(10) NO, Nitrite-Nitrogen reported to hundredths of microgram-atoms per litre — No 
dissolved nitrogen included — 
(11) NO, Nitrate-Nitrogen reported to tenths of microgram-atoms per litre. 
(12) SiO, Silicate-Silicon reported in whole microgram-atoms per litre. 
(13) pH The pH value. 


NOTE: ‘‘TRC’? (trace) is reported when a chemical entry has a value 
less than the standard deviation of measurement for that particular 


variable, 
INTERPOLATED DATA HEADINGS 
(1) DEPTH (2) TEMP (3) SAL (4) OXYGEN (5) SGMT (6) SOUND 
(7) DELTA-D (8) POT-EN (9) SVA. 
(1) DEPTH: Standard Oceanographic Depth in whole metres, as well as additional 


depths: 125, 175, 225, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500. 


(2) TEMPERATURE: Interpolated value at standard depth, followed by the combined measure- 


ment and interpolation error estimate (see ‘‘INTRODUCTION”’ to section II 
of the data record). 


(3) SALINITY: A. The reported salinity values are measured to three decimal places. 
(i) the interpolation error estimate is less than twice the standard 
deviation of measurement 
—the interpolated value is reported to three decimal places 
(e.g., 30.139). 
(ii) the interpolation error estimate is equal to or greater than twice the 
standard deviation of measurement. 
—the interpolated value is reported to two decimal places, and 
followed by the interpolation error estimate (e.g., 29.23 C). 
B. The reported salinity values are measured to two decimal places and 
followed by the measurement error estimate. 
—the interpolated value is reported to two decimal places, and 
followed by the combined measurement and interpolation error 
estimate (e.g., 30.59 B). 


(4) OXYGEN: Interpolated value at standard depth, followed by the combined measure- 


ment and interpolation error estimate (see ‘‘Introduction’’ to section II of 
the data record). 


(5) SIGMA-T: Computed from temperature and salinity values at standard oceanographic 
depth. 
(6) SOUND 
VELOCITY: Computed from temperature, salinity and total pressure values at standard 


oceanographic depth, using Wilson’s formula (1960). 
(7) DELTA-D: The geo-potential anomaly as defined by: 
AD={Pddp 


AD is expressed in dynamic metres (10° ergs/gram) and recorded to three 
decimal places (e.g., 2.345 dyn. metres), 


(8) POTENTIAL 
ENERGY 
ANOMALY: The Potential energy anomaly y as defined by: 


x= '/g fPpddp = fZppddz 


y is expressed in units of 10° ergs/cm? and recorded to two decimal places 
(e.g., 116.44). 


(9) SPECIFIC 
VOLUME 
ANOMALY: The specific volume anomaly as defined by: 


6=&-X35 op 
6 is expressed in ml/gr, and conventionally reported as 10°55, to one 


decimal place (i.e., 6 reported as 1234, reads 123.4, and corresponds to a 
specific volume anomaly of 0.001234 ml/gr.). 


SPECIAL CHARACTERS 


¢t (Record mark): is used to indicate inconsistencies which are printed in an area below the ‘‘Observed 


* (Asterisk): 


Data’’. A corresponding record mark at the extreme left hand side 
indicates the level at which the inconsistency occurs 


this character may occur in the interpolated portion of the data record. It is printed at 
the extreme left hand side of the page, when three or more standard depth levels fall 
within any one observed depth interval. The third, and all consequent levels are 
preceded by the asterisk to indicate that more than two machine interpolations were 
carried out, utilizing the same set of interpolation parabolas. The asterisk will also 
appear when the last standard depth is an extrapolation and there are at least two 
interpolations between the last two observed depths. 
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MARSDEN SQUARE CHART 


2° 


Table 1 Table 2 
CONVERSION WATER COLOR CODE 
MINUTES TO 11, HRS. Based on Percentage Yellow 


Minutes Description 


Tenths Hrs, 


0 Deep Blue 

1 10 Blue 

2 20 Greenish Blue 

3 30 Bluish Green 

4 40 Green 

5 50 Light Green 

6 60 Yellowish Green 
7 70 Yellow Green 

8 80 Green Yellow 

9 90 Greenish Yellow 
0 (next HR.) 99 Yellow 


Table 3. DIRECTION CODE (dd) 


eer 


350 | 0 Te) 
2A any, 20 
), 


° \\\\ / 
> \\ \ \ ui My 11/30 


Description 


indeterminate (waves equal 
to or less than 4% metres) 49 


Waves confused, direction 
indeterminate (waves grea- 
ter than 4% metres) 99 > 


For Wave Heights Over 4% m (15 ft) 
Add 50 to Wave Direction (Code (DwDw) 


S ay 
> _ ZO 
s Calm (no waves—no motion) 00 LE 
S = ; ; F ze 
ax Wind direction variable, or Ze 
> all directions or unknown 99 z 
Waves confused, direction = 


2. 
wu hin 


| 27 | 
270 
06 


nt oa 
ut 
\' 
Pii/f, 
ty wudinn " 
!00 


‘ih \ 
\ 
2051 titibinn baal bias SAWsh wn 0 
'90 1g0 | \70 


NOTE: 
Always use the true direction from which the wind is blowing, or the 
direction from which Waves I (sea), or Waves II (swell) come. 
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Table 4. PERIOD OF THE WAVES (Pw) 


(Measure to the Nearest Second) 


Period in Seconds: 


Period in Seconds: | code: | 


5 sec. or less 16 or 17 sec. 
6 or 7 sec. 18 or 19 sec, 
8 or 9 Sec. 20 or 21 sec, 


Over 21 sec. 
Calm, or period 
not determined 


10 or 11 sec, 
12 or 13 sec. 
14 or 15 sec. 


ADO SP Wd 


Table 5. HEIGHT OF THE WAVES (Hw) 


The average value of the wave height (vertical distance between 
trough and crest) is reported, as obtained from the larger well 
formed waves of the wave system being observed. 


Each code figure provides for reporting a range of heights. For 
example: 1 = 4 m(1 ft) to 4 m (2% ft); 5 = 244 m (7 ft) to 2% m (9 
ft); 9 = 4% m (13% ft) to 4% m (15 ft), etc. 


If a wave height comes exactly midway between the heights corre- 
sponding to two code figures, the lower code figure is reported; 
e.g. a height of 2% m is reported by code figure 5. 


Code Code 

0 Less than '4 m (1 ft) 0 5 m(16 ft) 
1 oom: Left) 1 54m (17% ft) 
he ofan Si 8i8)) QenGe emuGlOM aft) 
Sieelteem (5 ett) Add 3 64%m(21 ft) 
4 2 m( 6% ft) 50 4 7 m (22% ft) 
5 22%m(8 ft) to 5 T4m(24 ft) 
6 3 m( 9% ft) Dw Dw 6 8 m (25% ft) 
1 Stemi ft) 7 84m(27 ft) 
Sia)  me(Saeatt) SiO) Sms¢29 ft) 
9 44%4m(14 ft) 9 9% m (30% ft) or more 
x Height not determined 


oir 


Table 6. WIND FORCE CODE 


The Beaufort force of the wind is estimated from the appearance of 
the sea surface, according to the table below. This table is only in- 
tended as a guide to show roughly what may be expected on the open 
sea, remote from land. Factors which must be taken into account are 
the ‘‘lag’’ effect between the wind increasing and the sea getting up; 
and the influence of ‘‘fetch’’, depth, swell, heavy rain and tide effect 
on the appearance of the sea. Estimation of the wind force by this 
method becomes unreliable in shallow water or when close inshore, 
owing to the tidal effect and the shelter provided by the land. 


Code 


Appearance of sea if fetch and duration 
of the blow have been sufficient to 
develop the sea fully 


Description 


00 
01 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


Sea like a mirror 


Ripples with the appearance of scales are 
formed, but without foam crests, 


Small wavelets; crests have a glassy appear- 
ance and do not break. 


Large wavelets; crests begin to break; foam 
of glassy appearance; perhaps scattered 
white horses. 


Small waves, becoming longer; fairly frequent 
white horses. 


Moderate waves; many white horses are 
formed (chance of some Spray) 


Large waves; white foam crests everywhere 
(probably some spray) 


Sea heaps up and white foam from breaking 
waves begins to be blown in streaks along 
the direction of the wind. 


Moderately high waves; edges of crests begin 
to break into the spindrift; foam is blown in 
well-marked streaks along the direction of 
the wind, 


High waves; dense streaks of foam along 
wind; crests begin to topple, tumble and roll 
over; spray may affect visibility. 


Very high waves with long overhanging crests; 
foam in great patches blown in dense white 
streaks along wind; sea surface takes a white 
appearance; tumbling becomes heavy and 
shock-like; visibility affected. 


Exceptionally high waves (medium sized 
ships may be lost to view behind waves); 

sea covered with long white patches of foam 
lying along the wind; everywhere edges of 
crests are blown into froth; visibility affected. 


Air is filled with foam and spray; sea com- 
pletely white with driving spray; visibility 
seriously affected. 


Calm 


Light Air 


Light 
Breeze 


Gentie 
Breeze 


Moderate 
breeze 


Fresh 
Breeze 


Strong 
Breeze 


Near 
Gale 


Gale 


Strong 
Gale 


Storm 


Violent 
Storm 


Hurricane 
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Table 7. PRESENT WEATHER 


W.W. CODE 


NO PRECIPITATION ON STATION AT TIME OF OBSERVATION 


No meteors 
except 


Code figure ww = 20— 29 Precipitation, fog, ice fog or thunderstorm at 
ww the station during the preceding hour but not at 
the time of observation 
00 Cloud development not ob- 
« served or not observable characteristic =f pa cnet Precelne yetaeic 
= 01 Clouds generally dissolving change of the 
2 or becoming less developed state of sky 21 Rain (not freezing) barra 
S$ } 02 State of sky on the whole during the ames aHeeetrey 
g unchanged past hour 23 Rain and snow or Ice pellets, 
© | 03 Clouds generally forming or type (a) 
developing 24 Freezing drizzle or freezing 
04 Visibility reduced by smoke, e.g. veldt or rain 
forest fires, industrial smoke or volcanic ashes 25 Shower (s) of rain 
x 05 Haze 26 Shower(s) of snow, or of rain and snow 
& & 06 Widespread dust in suspension in the air, not 27 Shower (s) of hail, or of rain and hail 
a raised by wind at or near the station at the time 28 Fog or ice fog 
is) of observation 29 Thunderstorm (with or without precipitation) 
= |07 Dust or sand raised by wind at or near the sta- ww = 30 —39 Duststorm, sandstorm, drifting or blowing snow 
. tion at the time of observation, but no well de- ~ 
. veloped dust whirl(s) or sand whirl(s), and no 30 —has decreased during the 
a duststorm or sandstorm seen Slight or mo- preceding hour 
7% | 08 Well developed dust whirl(s) or sand whirl(s) 31) derate dust- { —noappreciable change during 
ae seen at or near the station during the preced- storm or sand- the preceding hour 
N ing hour or at the time of observation, but no 32] storm —has begun or has increased 
eo) dustorm or sandstorm during the preceding hour 
09 Duststorm or sandstorm within sight at the time 33 —has decreased during the 
of observation, or at the station during the pre- S qe preceding hour 
ceding hour 34 pO athe = i du- 
5 storm or sand- no appreciable change du 
10 Mist storm ring the preceding hour 
11 ( Patches of ) shallow fog or ice fog at the sta- 35 —has begun or has increased 
* - tion, whether on land or sea, not during the preceding hour 
ore Of 1€SS( deeper than about 2 metres on : 
12 continuous land or 10 metres at sea 36 orton generally low (below eye 
13. Lightning visible, no thunder heard 37" Heavy drifting snow level) 
14 Precipitation within sight, not reaching the 38 Slight or moderate : 
ground or the surface of the sea bowing Chow ae high (above eye 
15 Precipitation within sight, reaching the ground : eve 
or the surface of the sea, but distant (i.e. esti- varies uyblowing snow 
mated to be more than 5 km) from the station ww =40- 49 Fog or ice fog at the time of observation 
16 Precipitation within sight, reaching the ground 40 Fog or ice fog at a distance at the time of ob- 
or the surface of the sea, near to, but not at the servation, but not at the station during the pre- 
station ceding hour, the fog or ice fog extending to a 
17 Thunderstorm, but no precepitation at the time level above that of the observer 
of observation Abe 41 Fog or ice fog in patches 
18 Squalls at or within Sight of the Sta- 42 Fog or ice fog, sky 
19 Funnel clouds (eo turing the Dreseding hour visible has become thinner during 
: or at the time of observation 43m Focuot ice fog, shy the preceding hour 
invisible 
44 Fog or ice fog, sky 
visible no appreciable change 
45 Fog or ice fog, sky { during the preceding hour 
invisible 
46 ie Ice fog, sky has begun or has become 
; thicker during the prece- 
47 Fog or ice fog, sky \ ding hour 
invisible 
48 Fog, depositing rime, sky visible 
49 Fog, depositing rime, sky invisible 


NO PRECIPITATION ON STATION AT TIME OF OBSERVATION 
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PRECIPITATION ON STATION AT TIME OF OBSERVATION 


ww = 50-59 Drizzle 
50 Drizzle, not freez- 
ing, intermittent slight at time of observa- 
51 Drizzle, not freez- ( tion 
ing, continuous 
52 Drizzle, not freez- 
ing, intermittent moderate at time of ob- 
53 Drizzle, not freez-( Servation 
ing, continuous 
54 Drizzle, not freez- 
ing, intermittent heavy (dense) at time of 
55 Drizzle, not freez-( Observation 
ing, continuous 
56 Drizzle, freezing, slight 
57 Drizzle, freezing, moderate or heavy (dense) 
58 Drizzle and rain, slight 
59 Drizzle and rain, moderate or heavy 
ww=60-—69 Rain 
60 Rain, not freezing, 
intermittent slight at time of observa- 
61 Rain, not freezing, ( tion 
continuous 
62 Rain, not freezing, 
intermittent moderate at time of ob- 
63 Rain, not freezing, ( Servation 
continuous 
64 Rain, not freezing, 
intermittent heavy at time of observa- 
65 Rain, not freezing, | tion 
continuous 
66 Rain, freezing, slight 
67 Rain, freezing, moderate or heavy 
68 Rain or drizzle and snow, slight 
69 Rain or drizzle and snow, moderate or heavy 
70—79 Solid precipitation not in showers 
Ww 
70 Intermittent fall of snow 
flakes Slight at time of ob- 
71 Continuous fall of snow ( Servation 
flakes 
72 Intermittent fall of snow 
flakes moderate at time of 
73 Continuous fall of snow ( Observation 
flakes 
74 Intermittent fall of snow 
flakes heavy at time of ob- 
75 Continuous fall of snow { Servation 
flakes 
76 Ice prisms (with or without fog) 
77 Snow grains (with or without fog) 
78 Isolated starlike snow crystals (with or without 
fog) 
79 Ice pellets, type (a) 


ww = 80 — 99 


80 
81 
82 


95 


96 


97 


98 


99 


Showery precipitation, or precipitation with 
current or recent thunderstorm 

Rain shower(s), slight 

Rain shower(s), moderate or heavy 

Rain shower(s), violent 

Shower(s) of rain and snow mixed, slight 
Shower(s) of rain and snow mixed, moderate or 
heavy 

Snow shower(s), slight 

Snow shower(s), moderate or heavy 

Shower(s) of snow pel- ) — slight 

lets or ice pellets, type 
(b), with or without rain 
Or rain and snow mixed 
Showers) of hail, with or 
without rain or rain and 
snow mixed, not associ- 
ated with thunder 

Slight rain at time of ob- 
servation 

Moderate or heavy rain at 
time of observation 


Slight snow, or rain and 
snow mixed or hail at 
time of observation 
Moderate or heavy snow, 
or rainand snow mixed 
or hail at time of obser- 
vation 


Thunderstorm, slight or 
moderate, without 


— moderate or heavy 
— slight 


— moderate or heavy 


thunderstorm during 
the preceding hour 
but not at time of ob- 
servation 


but with rain and/or 
snow at time of observa- 
tion 

Thunderstorm, slight or 
moderate, with hail at 
time of observation 


Thunderstorm, heavy, 
without hail, but with 
rain and/or snow at time 
of observation 


Thunderstorm, combined 
with duststorm or sand- 
storm at time of obser- 
vation 


Thunderstorm, heavy, 
with hail at time of ob- 
servation 


thunderstorm at time 
of observation 


PRECIPITATION ON STATION AT TIME OF OBSERVATION 
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Table 8. CLOUD TYPE CODE 


0 Cirrus ta eecronte tn NimboStratus....... Ns 
1 Cirrocimulusie.a. Ce Stratocumulus ...... Sc 
2 Cirrostratus: nasa: Cs StratuSumerran cry danies: St 
3 INqovAtliKes anon cel th [CCUM 5 ope bons are 
4 Altostratus......... As |} 9 |Cumulonimbus...... 
XxX Cloud not visible owing to darkness, fog, duststorm, sandstorm, 


or other analogous phenomena 


Table 9, CLOUD AMOUNT CODE 


| Cloud Cover_|| Code | 
0 


1 okta or less, 
but not zero 

2 oktas 

3 oktas 

4 oktas 

5 oktas 


Note: 1 okta = ¥ of the sky covered 


Cloud Cover 


6 oktas 
7 oktas or more, 

but not 8 oktas 
8 oktas 
Sky obscured, or 
cloud amount cannot 
be estimated 


Table 10. VISIBILITY 


Estimate of hor, Visibility 


Less than 50 metres (less than 55 yards) 
50—200 metres (approx. 55—220 yards) 
200—500 metres (approx, 220-550 yards) 
500—1,000 metres (approx. 550 yards— % n.m.) 
1—2 km (approx. %—1 n.m.) 

2—4 km (approx. 1—2 n.m.) 

4—10 km (approx, 2—6 n.m.) 

10—20 km (approx, 6—12 n.m.) 

20—50 km (approx. 12—30 n.m.) 

50 km or more 30 n.m. or more) 

Note: n.m. = nautical mile 


=) 


WOWODAMDUNIH Wh 
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TABLE 11. INSTITUTE CODE 


Institute 


Marine Ecology Laboratory, Bedford Institute 

Pacific Oceanographic Group 

Biological Station, St. Andrews, N.B. 

Arctic Biological Station, Ste. Anne de Bellevue, P.Q. 

Biological Station, St. John’s Nfld. 

Station de Biologie Marine, Grande Riviere, P.Q. 

Marine Sciences Branch, Central Region 

Defence Research Establishment, Atlantic 

Defence Research Establishment, Pacific 

Atlantic Oceanographic Laboratory, Bedford Institute 

Polar Continental Shelf Project 

Great Lakes Institute 

Institute of Oceanography, University of British Colum- 
bia 

Institute of Oceanography, Dalhousie University 

Marine Sciences Branch, Pacific Region 

Department of Transport 

Marine Sciences Centre, McGill University 

Canadian Forces Maritime Command, East Coast 

Canadian Forces Maritime Command, West Coast 

Ontario Water Resources Commission 

Dept. of National Health and Welfare 

Inland Waters Branch, Dept. of Energy, Mines and Re- 
sources. 
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GENERAL INFORMATION 


Institute: Atlantic Oceanographic Laboratory 
Observation platform: CCGS "Labrador" 

Vessel's cruising speed: 12 knots 

Total number of stations occupied: 136 

Anemometer height above sea level: 20 metres 

Barometer readings: Aneroid Barometer (corrected) 

Air temperature: Sling Psychrometer 

Wet bulb temperature: Sling Psychrometer 

Surface sea water temperature: Bucket sample 


The following Standard Deviations were used to express both 
measurement and interpolation error estimates. 


Temperature: 0.02 


Salinity: 0.003 
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C-REF-NO OO1 
CONS. NO O01 
LAT 60-200N 
LON 61-240W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


173 0000 
173 0043 
173 0086 
173 0130 
173 °01T4 
173 0260 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
*0225 
#0250 


YR: #1965 
MONTH 8 
DAY 28 
HR 20.4 
C/I 1810 


TOR MIP PSA 
0460 332 
0411 332 


0263 335 
0187 339 
0161 342 
0367 347 


DEPTH 3 
MXSAMPD 
NO.OPTH 
wW-COLOR 
W-TRNSP 


67 
03 
6 


Di 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OF BVSPFESRAVEEDD 


L OXYGEN 
44 

3274" 779 
47 758 
2aT oe724 
72 »8©681 
12 642 


SGMT 


2635 
2639 
2678 
2714 
2744 
2761 


LOWE 2EP REP GL 


TOEDM)P  SH#Aper) OXYGEN 
0460 33244 
0443 C 3324 E 
0425 F 3324 I 
0407 H 3325 I 
0388 B 3327 C 
03027 C72 3345);D 
0232 3366 B 
0192 33878 
0167 3409 B 
O1l71 €103426\ € 
0200 C 3442 E 
0253 BP93456°¢ 
0330 34671 


SGMT 


2635 
2636 
2638 
2641 
2645 
2667 
2690 
2710 
2729 
2743 
2753 
2759 
2762 


SOUND 


14670 
14656 
14604 
14584 
14584 
14694 


AY) ELS 
SOUND 


14670 
14665 
14659 
14653 
14648 
14618 
14595 
14584 
14580 
14589 
14608 
14637 
14675 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CO 
CLO-T 
CLD-A 


PO4 -P- 


DELTA-D 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00003 
00008 
00021 
00045 
00073 
00104 
00135 
00166 
00196 
00226 
00257 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1683 
1673 
$655 
1629 
1596 
1385 
1166 
0975 
0798 
0669 
0575 
0517 
0502 


C-REF-NO OO] 


CONS. NO 002 
LAT 60-300N 
LON 60-440W 


MARSD SQ 223 


DEPTH 


0000 
0046 
0091 
0138 
0185 
0279 
0374 
0470 
0567 
0664 
0760 
0855 
0948 
1041 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
6200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
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YR 1965 DEPTH 1379 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 10 WAVES 2 
DAY 29 NO.DPTH 14 WND-DIR 
HR 00-3 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBS ER VE D 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0660 33597 2639 14756 
0426 34066 686 2704 14675 
0378 34502 678 2743 14668 
0380 34484 686 2742 14676 
0417 34604 680 2748 14701 
0475 34836 676 2760 14744 
0482 34880 669 2762 14763 
0483 34906 £675 2764 14779 
0436 34887 681 2768 14776 
0426 34891 674 2769 14788 
0365 34824 634 2770 14777 
0357 34838 625 2772 14790 
0381 34897 648 2775 =14816 
0382 34911 660 2776) 14832 
ihed EoReP O LA Toe D 
EMP S$ A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0660 33597 2639 14756 
0604 B 3374 G 2657 14737 
0553 Dis 235604 2673 14720 
0508 F 3398 I 2688 14705 
0417 3411 C 2709 14672 
0382 C 3437 H 2733 14665 
0375 3451 6H 2745 14668 
0375 3451 I 2744 14672 
0388 3451 B 2743 14682 
0408 3457 B 2746 14695 
0429 3465 B 2750 14709 
0446 3472 D 2153 i472 
0461 3478 C 2756 14732 
0479 3486 C 2761 14749 
0485 34890 2763 14768 
0469 B 34901 2765 14779 
0433 B 3489 B 2769 14780 
0403 B 3487 C 2770 14784 
0356 34822 2771 14780 
0371 B 3490 C 2775) =—14823 


XX AIR T 

XX WET B 
wW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0016 
0030 
0042 
0064 
0086 
0104 
0121 
0138 
0154 
0170 
0185 
0200 
0227 
0280 
0332 
0382 
0430 
0477 
0569 


POT.EN 


00000 
00001 
00003 
00006 
00015 
00029 
00045 
00064 
00087 
00115 
00146 
00179 
00214 
00292 
00482 
00721 
01002 
01324 
01690 
02541 


VIS 
STN 


HW 


STO 


085 
oT 
114 
114 
140 
112 
137 
127 
188 


174 
160 
158 


PH 


SVA 


1646 
1475 
1AzZ2 
1186 
0990 
0762 
0653 
0660 
0674 
0648 
0616 
0587 
0561 
0528 
0520 
0504 
0480 
0474 
0462 
0447 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 003 
LAT 60-400N 
LON 60-080W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
047 0000 
047 0049 
047 0097 
047 0144 
047 0190 
047 0281 
047 0367 
047 0452 
047 0533 
047 0611 
056 0743 
056 0825 
056 0905 
056 0985 
056 1065 
056 i149 
056 1236 
056 1331 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 
#0250 
0300 

0400 

0500 

0600 

0700 
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WAVES 1 
WAVES 2 
WND-OIR 
WND-SPD 
BARO 


OB Se &eRe Vie oO 


YR" 19654) DEPTH 1653 

MONTH 8 MXSAMPD 13 

DAY 29 NO.DPTH 18 

HR 04.5 W-COLOR 

C/I 1810 W-TRNSP 
TEemPr S$ AL. OXYGEN 
0680 33771 
0408 34395 7106 
0424 34688 682 
0459 34864 681 
0471 

0464 34884 G3 
0456 34896 674 
0447 34897 683 
0418 34877 674 
0403 674 
0404 34909 663 
0401 34911 661 
0391 34915 656 
0385 670 
0380 34923 666 
0371 34915 666 
0364 34919 663 
0355 34926 671 


SGMT 


2650 
2732 
2753 
2764 


2765 
2766 
2768 
2769 


2773 
2774 
2005 


2777 
2777 
2778 
2779 


TOONS he Cues ecru 


S AL OXYGEN 
a3 hil 

BO9t 'C 

3404 F 

3416 H 

34403 

3458 D 

34702 
34805 
3487 
3490 
3492 
3492 
3491 
34887 
34898 
34885 
3488 C 
3490 B 


mt et ee CO) 


SGMT 


2650 
2669 
2686 
2701 
2733 
2748 
2754 
2760 
2764 
2765 
2766 
2767 
2766 
2765 
2067. 
2768 
Pa OO 
2vt3 


SOUND 


14766 
14672 
14690 
14715 


14740 
14751 
14761 
14762 


14792 
14804 
14813 


14835 
14846 
14857 
14870 


Ao pew 
SOUND 


14766 
14746 
14728 
14713 
14672 
14674 
14692 
14705 
14717 
14725 
14730 
14734 
14737 
14743 
14756 
14762 
14768 
14784 


DEL TA-D 


0000 
0015 
0028 
0039 
0057 
0075 
0090 
0103 
0116 
0128 
0139 
0151 
0163 
0187 
233 
0283 
0330 
0375 


AIR T 
WET 6 
WW-CODE 
CUD—TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00003 
00006 
00013 
00024 
00037 
00053 
00070 
00090 
00113 
00138 
00167 
00235 
00409 
00631 
00895 
01199 


VIS 
STN 


PH 


40 


DEPTH T EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D- POT.EN 


0800 0402 34911 2773 =©14801 0421 01550 
1000 0384 34922 2776 14826 0511 02382 
1200 0367 34916 2778 14853 0600 03389 


C-REF=NO O01 


CONS. NO 004 
LAT 60-470N 
LON 59-270W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
073 0000 
073 0049 
073 0097 
073 0147 
073 0195 
073 0293 
073 0488 
073 0585 
073 0682 
073 0780 
081 0883 
081 0984 
O81 1084 
081 1186 
O8l 1287 
081 1390 
O81 1492 
081 1594 
Uf hy Ma: a fe py 
081 1994 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 
#0250 
0300 

0400 


0500 


41 


YR 1965 DEPTH 2202 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 20 WAVES 2 
DAY 29 NO.DPTH 20 WND-DIR 
HR 09.6 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O34Bi SET REV ED 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0750 33979 2657 14797 
0244 34115 718 2725 14598 
0424 34697 676 2754 14691 
0460 34815 674 2760 14715 
0463 34846 670 262 T4725 
0466 34893 676 2765 14743 
0428 34903 679 2770 14759 
0424 34900 673 2770 14774 
0406 34892 673 2772 «14782 
0401 34903 665 2773 «14797 
0893 34910 665 2774 14810 
0382 34908 669 Z21T> §=143823 
0374 34906 669 2776 14836 
0364 34903 674 2777 14849 
0359 34910 674 2778 14864 
0356 34911 672 2778 14880 
0354 34918 666 2779 14896 
0350 34925 660 2780 14912 
0335 34933 619 elon 24939 
0306 34932 660 20am) 24967 
DUNC ae Re PDE As eer D 
EOMEP SA LY ORYGEN’? SGMT SOUND 
0750 33979 2657 14797 
0653 I 3404 I 2675 14761 
woo 1) 3410" I 2690 14729 
0492 I 3416 I 2704 14701 
0249) Bu ' 3413 38 2726 14599 
0309 1) 3445 I 2745 14635 
0429 3471 B 2155 N4o TS 
0456 C 3480 H 2759 14710 
0461 34818 2700 T4716 
0464 3484 B ZrO AS ee 
0463 34849 2ro2 | TaN26 
0465 34863 eto ATO 
0466 34875 2764 14736 
0465 34895 2765 14744 
0446 B 3491 B 2768 14753 
0428 34903 2770 14761 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
wWw-CO 
CLO-T 
CLDO-A 


P04 -P- 


DELTA-D 


0000 
0014 
0026 
0038 
0056 
0075 
0090 
0104 
0117 
0130 
0142 
0155 
0168 
0192 
0240 
0286 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00C00 
ooool 
00003 
00005 
00013 
00024 
C0038 
00054 
00072 
00094 
00118 
00146 
00176 
00246 
00417 
00631 


PH 


DEPTH 


0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


Tt Moe 


0421 
0405 
0400 
0381 
0363 
0354 
0305 


SAL 


34898 
34893 
34905 
34908 
34904 
34919 
34932 


42 


SGMT 


2770 
2772 
2773 
2775 
2777 
2119 
2785 


SOUND 


14775 
14785 
14799 
14825 
14851 
14898 
14962 


DELTA-D 


0332 
0379 
0425 
0515 
0605 
0740 
0958 


POT.EN 


00893 
01203 
01557 
02396 
03415 
05298 
09198 


SVA 


0461 
0455 
0451 
0444 
0443 
0446 
0409 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 005 
LAT 60-560N 
LON 58-450W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
152 0000 
152 0048 
152 0095 
152 0144 
152 . O19! 
152 0289 
152 0386 
152 -0483 
152 0580 
152 0677 
132. O07T5 
152 0872 
152 o971 
161 1100 
162) (2204 
161 1300 
161 1401 
bOf L501 
161 1601 
161 1800 
161 2000 
161 2196 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 


43 


YR 1965 DEPTH 2567 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 22 WAVES 2 
DAY 29 NO.OPTH 22 WND-DIR 
HR 15.2 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBS BR Sv E D 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0760 34239 2676 14804 
0653 34749 669 2731 14777 
0578 34929 663 2755 14757 
0541 34945 663 2760 14750 
0529 34950 661 2762 14753 
0473 34907 662 2765 14745 
0450 34897 664 2767 14752 
0427 34878 652 2768 14758 
0426 34905 647 2770 14774 
0413 34910 642 2772 #14785 
0398 34906 650 2774 14795 
0387 34904 650 2774 14806 
0379 34905 651 2775 14819 
0369 34909 656 277% 148637 
0363 34901 658 2777 =14851 
0358 34908 655 2778 14865 
0357 34907 655 2778 14882 
0353 34916 652 2779 =14897 
0352 34919 636 2779 «14914 
0337 34928 647 2781 14941 
0320 34933 642 2783 14968 
0296 34929 647 2785 14991 
Dee em er a NR Te 
E M SA EB NOXYGEN PSGMT «SOUND 
0760 34239 2676 14804 
0734 3436 C 2689 14797 
0710 3447 E 2101 (LaT91 
0688 3457 G 2712 14785 
0649 34762 2732 14776 
0606 3488 C 2747 14764 
0573 3494 B 2156 14755 
0551 3495 C 260 149751 
0539 34946 2761 14750 
0532 34950 2762 14752 
0524 34947 2763 14752 
0510 3494 B 2764 14751 
0496 3493 B 276% 14749 
0470 34905 2766 14746 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLDO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0012 ooool 
0024 00002 
0034 00005 
0051 00012 
0069 00023 
0084 00036 
0097 00052 
0110 00070 
0123 00092 
0136 00116 
0148 00143 
0161 00173 
0185 00242 


VIS 
STN 


DEPTH 


0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


TE MF 


0446 
0426 
0424 
0409 
0395 
0377 
0363 
0353 
0320 


SPA LU 


34893 
34882 
34907 
34909 
34905 
34906 
34901 
34916 
34933 


44 


SOUND 


14752 
14761 
14776 
14787 
14797 
14823 
14851 
14897 
14968 


DELTA-D 


0233 
0281 
0328 
0373 
0419 
0508 
0598 
0734 
0956 


POT.EN 


00415 
00635 
00900 
01206 
01555 
02385 
03403 
05292 
09298 


SVA 


0472 
0469 
0457 
0449 
0445 
0440 
0445 
0447 
0429 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 006 
LAT 61-O80N 
LON 57-500W 


MARSD SQ 222 


GMT OEPTH 
170 0000 
170 0050 
170 0098 
170 0148 
170 0197 
170 0296 
170 0396 
170 -0494 
170 0593 
170 0692 
170 O791 
170 0891 
170 0994 
170 1096 
biG. EESG 
DEG 1289 
igi 1393 
177 +1496 
177 1600 
177 1805 
177? = 2005 
1772195 
177) =2369 
177 2521 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


0225 


2750 


45 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OVSIS: EYRSV ED 


EN 


SGMT 


Zve2 
2756 
2761 
2763 
2764 
2766 
2767 
2769 
2770 
2772 
2774 
2775 
2776 
2777 


Beh, Ee Rs PO Gt 


YR 1965 DEPTH 
MONTH 8 MXSAMPD 
DAY 29 NO.OPTH 
HR 20-0 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
BeEGe PS L OXYG 
34010 
0431 34307 722 
0453 34766 675 
0480 34866 675 
0495 34907 675 
0483 34906 675 
0470 34907 675 
0450 34898 672 
0428 34888 665 
0409 34881 664 
0399 34892 667 
0399 34915 664 
0387 34915 656 
0375 34909 660 
0367 34907 669 
0360 34903 664 
0358 34908 666 
0354 34916 659 
0353 34921 647 
0341 34926 655 
0324 34930 656 
0304 34932 654 
0284 34931 658 
0255 34925 
EMR Ss L OXYG 
34010 
0596 D 3410 I 
0557 G 3418 I 
0522. I 3426) 41 
0431 34307 
0429 E 3456 I 
0454 34774 
0468 3485 G 
0481 34868 
0490 34894 
0495 34908 
0495 3491 B 


EN 


SGMT 


2687 
2698 
2708 
2722 
2743 
2757 
2761 
2761 
2762 
2763 
2763 


SOUND 


14681 
14704 
14724 
14739 
14751 
14762 
14770 
14777 
14785 
14797 
14814 
14826 
14838 
14850 
14864 
14881 
14897 
14914 
14944 
14970 
14994 
15015 
15029 


A. EB 


SOUND 


14739 
14726 
14714 
14681 
14687 
14705 
14716 
14725 
14733 
14740 
14744 


XX AIR T 

XX WET B 
ww-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0013 
0024 
0035 
0053 
0073 
0088 
0101 
0114 
0126 
0139 
0151 


POT.EN 


ooool 
00002 
00005 
00013 
00025 
00038 
00053 
00071 
00092 
00116 
00143 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1196 
1090 
0994 
0859 
0671 
0538 
0501 
0502 
0496 
0495 
0494 


DEPTH T E M P 


#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 
2500 


0492 
0483 
0469 
0449 
0426 


SAL 


3491 C 
34906 
34907 
34897 
34887 
34881 
34894 
34915 
34906 
34916 
34930 
34926 


OXYGEN 


46 


SGMT 


2764 
2764 
2766 
2767 
2769 
2CTt 
2772 
ra it i) 
2777 
2779 
2783 
2788 


SOUND 


14747 
14751 
14762 
14770 
14777 
14786 
14799 
14827 
14852 
14898 
14970 
15027 


DELTA-D 


0164 
0188 
0238 
0287 
0336 
0383 
0430 
0522 
0612 
0748 
0972 
1181 


POT.EN 


00174 
00244 
00423 
00650 
00924 
01242 
01604 
02450 
03473 
05364 
09416 
14229 


SVA 


0493 
0493 
0489 
0483 
0475 
0468 
0458 
0446 
0445 
0448 
0437 
0382 


47 


C-REESNO 00). YR" 1965) JDEPTH 2750 WAVES 1 
CONS. NO OO7 MONTH 8 MXSAMPD 23 WAVES 2 
LAT 61-200N DAY 30 NO.OPTH 24 WNOD-DIR 
LON 56-530W HR O1.1 W-COLOR WNO-SPD 
MARSD SQ 222 C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OvBiS EFR4V E OD 
GMT OEPTH TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
011 0000 0770 34354 2683 14809 
Oll 0047 0538 34636 681 2736 14729 
O11 0091 0549 34815 673 2749 14743 
Oll 0136 0563 34918 665 2756 14757 
011 0180 0572 34970 652 2759 14769 
Oll 0268 0559 34993 655 2762 14778 
Oll 0359 0511 34950 649 2764 14773 
Oll -0454 0467 34906 659 2766 14770 
011 0550 0436 34887 657 2768 14773 
Oll 0647 0422 34895 654 2770 14783 
Oll 0743 0423 34924 642 2772 14800 
Oll 0834 0411 34925 637 2774 14810 
O11 0914 0397 34919 637 2775 14817 
020 1007 0381 34914 649 2776 14826 
020 1103 0372 34913 649 2777 14838 
020 1201 0365 34912 650 2066 24852 
020°" £294. 0361 34917 645 2778 14866 
020 1394 0356 34924 647 2779 =14881 
020 1490 0351 34924 636 2780 14895 
020 1681 0339 34930 641 2781 14922 
G20 1863 0324 34936 640 2783 14946 
020 2033 0308 34935 642 2785 14968 
020 2185 0291 34933 642 2786 14987 
020 2313 0280 34944 642 2788 15004 
LN) & Re Pp Ook AY GE. 
DEPTH EME SS A tL -GOXYGEN SGML SOUND 
0000 0770 34354 2683 14809 
0010 0718 D 34421 2696 14792 
0020 0672 G 34485 2707 14776 
#0030 0631 L 34544 Ath 4 062 
0050 0535 34651 2438 14728 
0075 0542 0, 34159 2747 14732 
0100 0552 34841 2751 14746 
0125 0560 34899 2754 14754 
0150 0567 34939 2757 14761 
0175 0571 34966 2758 14768 
0200 0572 34983 2760 14772 
0225 0570 34992 2761 14776 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLDO-TPE 
CLD-AMT 
PO& -P- NO2 NO3 
DEL TA-9. POT.EN 
0000 OGOCO 
0012 ooodo1 
0022 00002 
0032 00005 
0048 00011 
0065 00022 
0081 00036 
0096 00053 
0110 00073 
0123 00096 
0137 00121 
0150 00151 


VIS 
STN 


HW 


PH 


SVA 


1226 
1107 
1001 
0907 
C714 
0633 
0598 
0567 
0550 
C538 
0530 
0524 


DEPTH 


#0250 
0300 
0400 


ym cae V7 


0565 
0544 
0491 
0450 
0427 
0423 
0416 
0382 
0365 
0350 
0311 


S#A,L 


34995 
3498 B 
34929 
34894 
34888 
34911 
34927 
34914 
34912 
34924 
34935 


OXYGEN 


48 


SGMT 


2761 
2763 
2765 
2767 
2769 
ound 
2113 
2776 
2777 
2780 
2784 


SOUND 


14778 
14777 
14771 
14771 
14777 
14792 
14807 
14826 
14852 
14896 
14964 


DELTA-D 


0163 
0189 
0240 
0290 
0338 
0386 
0432 
0523 
0612 
0746 
0962 


POT.EN 


00183 
00256 
00439 
00669 
00944 
01260 
01618 
02457 
03469 
05326 
09223 


SVA 


0519 
0510 
0497 
0488 
0475 
0463 
0454 
0441 
0440 
0437 
0415 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 008 
LAT 61-320N 
CON: * *55-530W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
071 0000 
O71 0047 
071 0094 
O71 0142 
071 0189 
O71 0275 
071 0351 
O71 0412 
071 0461 
071 0505 
O71 0548 
071 0607 
O71 0692 
078 1084 
078 1188 
078 1292 
078 1397 
078 1500 
078 1603 
078 1804 
078 1994 
078 2165 
078 2309 
078 2417 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


49 


YR 1965 DEPTH 2750 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 24 WAVES 2 
DAY 30 NO.DPTH 24 WND-DIR 
HR O7-1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
ORB? S SEORY V SE4D 
TEMP S$ A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0575 32974 2601 14714 
0638 34236 718 2692 14764 
0579 34644 677 2732 14753 
0597 34815 670 2743) 14771 
eben fe / 34899 673 2752 14771 
0574 34991 665 2760 14785 
0563 34987 665 2761 14793 
0550 34996 665 2163 *14798 
0529 34986 658 2765 24798 
0511 34979 644 2767 14798 
0463 34921 667 2768 14784 
0467 669 
0455 34961 638 2772 14805 
0371 34912 Ovi 2407 VIR835 
0368 34916 670 2777» =14851 
0360 34916 672 2778 14865 
0362 34927 668 2779 «14884 
0358 34939 659 2780 14899 
0355 34940 645 2781 14916 
0337 34944 651 2783 14942 
0319 34944 657 2784 14967 
0303 34947 658 2786 14989 
0288 34947 659 eres 5007 
0276 34946 658 27s9 »§ 25020 
NT eR PaO. Le At Te Ge D 
EMP? St AL POKYGEN *SGMT “SOUND 
0375 32974 2601 14714 
Uo83) © e327 I 2623 I YAEL S 
O90) F 23353 I 2643 14731 
oser HYss7e I 2661 14738 
0635 S426 C 2696 14763 
0606 D 3455 I 221-4159 
0580 3468 B 2734 .9°GI55 
G206). 57 347 7 C 2741 14764 
0594 34833 2045 P1leP71 
0584 34880 2750 194712 
0576 34916 2154 **V4'773 
0574 34949 Sho T E41 


AIR T 
WET B 
ww-CO 
CLO-T 
CLD-A 


XX 
XX 


P04 -P- 


DELTA-D 


0000 
0019 
0036 
0052 
OO7TT 
0103 
0123 
0141 
0159 
Oi S 
0190 
0204 


DE 
PE 
MT 


NO2 NQO3 


POT.EN 


00000 
00001 
OO0C04 
GO007 
00018 
00033 
00C52 
00073 
00097 
00124 
00153 
00184 


VIS 
STN 


HW 


PH 


SVA 


2010 
1802 
161 I 
1438 
aS 
0881 
C756 
0696 
0662 
0619 
058% 
0561 


DEPTH 


ba) la og 


S A L OXYGEN 
34974 
3499 B 
34995 
34981 
3492 H 
34961 
3495 F 
3493 E 
34916 
34939 
34944 


50 


SGMT 


2159 
2760 
2763 
2767 
2767 
2712 
2774 
2776 
2777 
2780 
2784 


SOUND 


14781 
14788 
14798 
14798 
14793 
14806 
14812 
14827 
14853 
14900 
14968 


DELTA-D 


0218 
0246 
0299 
0351 
0401 
0450 
0496 
0585 
0674 
0807 
P025 


POT.EN 


00219 
00296 
00488 
00726 
01012 
01336 
01691 
02520 
O3525 
05378 
09288 


C~REREND 001 


CONS. NO O09 
LAT 61-430N 
LON 54-520W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
114 0000 
114 0047 
114 0091 
114 0133 
114 0172 
114 0245 
114 0313 
114 0378 
114 0444 
114 0512 
114 0583 
114 0753 
122.4 0892 
L2274 1098 
L2274.1201 
122746 1303 
122 1407 
122991509 
122 1610 
122 1811 
122 2004 
L2z7acisys 
122402955 
122 2503 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


YR 19650" DEPTH 2750 
MONTH 8 MXSAMPD Zo 
DAY 30 NO.OPTH 24 
HR 11.3 wW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


TeeheieP yh SBQACL 


0850 34169 
0697 34151 
0498 34750 
0520 34865 
0535 34916 
0545 34965 
0535 34983 
0517 34973 
0498 34968 
0479 34957 
0469 34956 
0436 34942 
0408 34927 
0378 34923 
0370 

0358 34914 
0361 34922 
0354 34923 
0355 34941 
0344 34945 
0326 34950 
0306 34947 
0285 34945 
0270 34946 


51 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OBS ER VED 


OXYGEN 


SGMT 


2657 
2678 
2750 
2757 
2159 
2761 
276% 
2766 
2767 
2769 
2770 
2072 
2774 
2777 


2778 
219 
2779 
2781 
2782 
2784 
2786 
2788 
2789 


rN moe 8 Re £ 


ER ®. FS Ak 


0850 34169 
0799 E 3420 
0753 [ 3423 
0711 I 3427 
0681 B 3419 
O560)\E ©3452 
0494 C 3480 
0508 C 3486 
0527 34892 
0536 34919 
0541 34940 
0544 34956 


mM es To oe 


OXYGEN 


SGMT 


2657 
2667 
2676 
2685 
2683 
2712s 
2754 
2758 
2733 
Z2TSs¢ 
2760 
Z1Gi 


SOUND 


14838 
14786 
14721 
14738 
14752 
14768 
14776 
14779 
14782 
14785 
14793 
14807 
14818 
14840 


14866 
14885 
14899 
14917 
14946 
14971 
14994 
15014 
15033 


AF EB 
SOUND 


14838 
14820 
14804 
14790 
14780 
14741 
14722 
i4i%32 
14745 
14753 
14759 
14765 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


WW-CODE 
CLD=-TPE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0014 
0028 
0041 
0065 
0091 
0109 
0123 
0137 
0150 
0163 
O1l77 


POT.EN 


oocco 
oo00o0o1 
00003 
00006 
00016 
00032 
00048 
00064 
00083 
00105 
00131 
00160 


VIS 
STN 


PH 


DEPTH 


0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 
2500 


Te Mar 


0545 
0538 
0511 
0482 
0466 
0447 
0426 
0390 
0370 
0355 
0326 
0270 


SAL 


34967 
34982 
34971 
34959 
34955 
34947 
34937 
34924 
34917 
34923 
34950 
34946 


52 


SGMT 


2762 
2764 
2766 
2768 
2770 
2772 
Pal (LG 
2776 
Pad OT a f 
2779 
2784 
2789 


SOUND 


14769 
14775 
14780 
14785 
14795 
14803 
14811 
14829 
14854 
14898 
14971 
15033 


POT.EN 


00192 
00264 
00444 
00670 
00941 
01257 
01618 
02464 
03481 
05358 
09333 
14092 


SVA 


0515 
0503 
0490 
0477 
0472 
0465 
0459 
0444 
0442 
0444 
0425 
0383 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 010 
LAT 61-540N 
LON 53-540W 


MARSD SQ 222 


GMT 
169 0000 
169 0050 
169 0099 
169 0149 
169 0198 
169 0297 
169 0396 
169 0494 
169 0591 
169 0687 
169 0782 
169 "0877 
169 0970 
179 1066 
PUGe ve ltGo 
Li 1256 
179 +1349 
179 1444 
UY FS yt Reo ef 
LTO Pit 25 
9 1913 
179 2104 
179 «862299 
179 2501 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


YR 1965 DEPTH 28 
MONTH 8 MXSAMPD 
DAY 30 NO.OPTH 
HR 16.9 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


0750 
0676 
0555 
0546 
0550 
0505 
0482 
0452 
0431 
0419 
0396 
0390 
0373 
0365 
0364 
0357 
0354 
0355 
0354 
0344 
0326 
0313 
0296 
0279 


tad = 


0750 
O727 
0706 
0685 
0676 
0610 
0554 
0542 
0546 
0548 
0549 
0540 


CEPTH Steer P 


oma 


41 
25 
24 


53 


ORs SED RY VED 


S A L OXYGEN 
34139 

34763 673 
34886 668 
34946 665 
34981 657 
34940 657 
34948 640 
34946 643 
34928 639 
34940 629 
34922 649 
34934 644 
34924 659 
34917 670 
34916 672 
34914 675 
34917 672 
34935 660 
34935 648 
34946 654 
34941 655 
34947 656 
34942 652 
34943 651 


PONT EXR SR 2G) Lb 


S AL OXYGEN 
34139 
3427 G 
3439 I 
3451 I 
34763 
3486 I 
34888 
34923 
34947 
34968 
34981 
3498 C 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2669 14799 
2729 14786 
2754 14747 
2760 14753 
2762 14763 
2764 14760 
2768 14767 
2Utl pAAVa 1 
2772 14778 
2774 14789 
2775 =14795 
2777 14808 
2778 14817 
2778 14829 
2778 14845 
2'(8 14858 
2779 14872 
2780 14889 
2780 14904 
2782 14932 
2784 14956 
2785 14983 
2786 15009 
2788 15036 
ACRE SD 
SGMT SOUND 
2669 14799 
2683 14793 
2695 14788 
2707 14783 
2129.9 T4086 
2745 14765 
2754 14747 
2758 14747 
27601 %14753 
2761 14758 
2762 14763 
2763 14763 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLO=TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0013 ooool 
0025 00002 
0036 00005 
0054 00012 
0072 00024 
0087 00038 
0101 00053 
0114 00072 
Oi27 00C94 
0140 00118 
O1S3 00146 


PH 


SVA 


1359 
1230 
Lbs 
1005 
0804 
0651 
0566 
0529 
0519 
0509 
0504 
0501 


DEPTH 


#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 
2500 


TRERMSP 


0529-8 
0504 
0481 
0450 
0430 
0416 
0395 
0370 
0361 
0355 
0320 
0279 


SHAct 


3497 D 
34940 
34948 
34945 
34929 
34938 
34924 
34921 
34915 
34936 
34944 
34943 


OXYGEN 


54 


SOUND 


14763 
14760 
14767 
14771 
14779 
14790 
14798 
14820 
14850 
14898 
14968 
15036 


DELTA-D 


0165 
0190 
0239 
0286 
0331 
0376 
0420 
0506 
0592 
0724 
0942 
1150 


POT.EN 


00177 
00247 
00422 
00637 
00894 
01192 
01531 
02329 
03311 
05147 
09063 
13895 


SVA 


0498 
0493 
0472 
0450 
0448 
0435 
0431 
0421 
0433 
0434 
0421 
0398 


55 


C-RER-NGQ+001« YR F965 “DEPTH 2885 WAVES 1 XX AIR T VIS 
CONS. NO 011 MONTH 8 MXSAMPD ll WAVES 2 XX WET B STN 
LAT 62-020N DAY 30 NO.DPTH 14 WND-DIR WW-CODE 
LON 53-020W HR 21-5 W-COLOR WND-SPD CLD-TPE 
MARSD SQ 222 C/I 1810 W-TRNSP BARO CLD-AMT HW 


0:28.45 (EGR 64D 


GMT DEPTH TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND PO4 -P- NO2 NO3 SIO PH 


216 0000 0785 34196 2669 14813 

216 0050 0743 34795 672 2722 14813 043 
216 0101 0589 34922 672 2753 14762 O77 
216 0153 0594 35009 670 2759 14774 089 
216 40203 0561 34984 672 2761 14768 089 
216 0306 0535 34978 668 2764 14775 093 
216 0406 0479 34944 667 2768 14768 097 
216 0505 0433 34906 665 2770 14764 098 
216 0600 0437 34941 672 2772 «14782 108 
216 10693 0427 34965 664 2775 14794 110 
216 0786 0393 34934 638 2776 14795 106 
216 0884 0374 34914 646 2777 14803 106 
216 O987 0378 34940 676 2778 14822 103 
223 1080 0374 34939 659 2779 =14836 1ll 


PN) TER Peas. ATED 


DEPTH T EyMeP S At OXYGEN SGMT. SGQUND ‘DELTA=D.\ POT.EN SVA 
0000 0785 34196 2669 14813 0000 000Cco 1365 
0010 0766 D 3432 G 2681 14809 0013 00001 1247 
0020 0748 H 3444 I 2693 14805 0025 00002 1138 
#0030 0730 I 3454 I 2704 14801 0036 00005 1038 
0050 0743 34795 2iz2 148138 0055 00013 0870 
0075 0665 F 3489 I 2740 14788 0075 00025 0698 
0100 0592 34922 2752 14763 0091 00040 0586 
0125 0584 D 3497 B 2757 14764 0105 00056 0542 
0150 0592 35006 2759 14772 0119 00075 0530 
0175 0581 3500 C 2760 14772 0132 00097 D522 
0200 0563 34987 2761 14769 0145 00123 0516 
0225 0554 B 3498 B 2762 14769 0158 00151 0513 
0250 0548 B 3498 B 2762 14771 0171 00182 0510 
#0300 0536 34978 2764 14774 0197 00255 0503 
0400 0483 34946 2767 14768 0246 00432 0475 
0500 0435 34907 2770 14764 0293 00650 0460 
0600 0437 34941 2772) «14782 0339 00909 0448 
0700 0425 34963 2775 14794 0383 01204 0427 
0800 0389 B4929 2776 14795 0426 01535 0420 


1000 0373 B 3493 D 2778 14822 0511 02322 0419 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 012 
LAT 62-090N 
LON 52-100W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
026 0000 
026 0048 
026 0092 
026 0136 
026, 70275 
026 0246 
026 0308 
026 0365 
026 0417 
026 0468 
026 0526 
026 0592 
026 0675 
038 0912 
038 1002 
038,,7 1099 
038 1204 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
*0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 


56 


YR »AG65 PDERTH 2658 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 12 WAVES 2 
DAY 31 NO.OPTH 17 WND-DIR 
HR 02.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
D “Bas WE cK ay SE oD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT. SOUND 
0330 31208 2486 14588 
0825 34704 667 2702 14843 
0762 34850 671 2723 14828 
0546 34762 664 2745 14748 
0560 34813 657 2748 14761 
0555 662 
0619 34964 645 2752 14809 
0622 34973 648 2752 14819 
0604 35023 648 2759 14821 
O577 35009 640 2761 14819 
0546 35009 649 2765 14816 
0532 34991 641 27165 o4821 
0506 34976 627 2767 14824 
0437 34946 633 2773) =14834 
0419 34937 637 2774 14842 
0405 34935 637 2775 14852 
0389 34930 642 2776 14863 
LNG Go RaP Os EAST £e 0 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0330 31208 2486 14588 
0453 F 3200 I 2537 14652 
0559 10) 13270 7e 2581 14707 
6648. 1ip3332 tl 2619 14753 
0829 B 3475 I 2705 14845 
0825 G 3498 I 2724 14851 
0719 E 3484 E 2728 14812 
0596 F 3479 F 21412 14767 
0541 D 3477 C 2747 14748 
0560 34813 2748 14761 
0556 C 3485 B 2751 14764 
0554 B 3488 C 2754 14768 
0559 3491 C 2756 14774 
0611 B 34958 2753 14804 
0612 3501 B 2757 14821 
0559 35009 2763 14817 
0530 34989 2765 14821 
0498 34972 2768 14824 
0467 34958 2770 14828 


XX 
xX 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CUD hee 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D POT.EN 
0000 00Cc0c0 
0029 00001 
0053 00005 
0073 00010 
0102 00021 
0126 00036 
0147 00055 
0166 00077 
0183 00100 
0199 00127 
0215 00158 
0230 00190 
0244 00226 
0274 00311 
0335 00529 
0392 00790 
0445 01093 
0458 01442 
0548 01833 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


3098 
2615 
2198 
1840 
1029 
0852 
0814 
0694 
0642 
0639 
0609 
0586 
0574 
0611 
0590 
0535 
0525 
0509 
0493 


ei | 


DEPTH T EVM Pe: S A L © OXYGEN SGMT\, SOUND DELTA-D" POT.EN SVA 


1000 0419 34937 2774 14841 0646 02733 0470 
1200 0390 34930 2776 =14862 0740 03796 0457 


CeREF-NOYO00L 


CONS. NO 013 
LAT 62-160N 
LON 51-160W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0048 
0095 
0142 
0189 
0282 
0372 
0459 
0543 
0627 
0716 
0810 
0919 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


58 


YR 1965 DEPTH 1653 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 09 WAVES 2 
DAY 31 NO.DPTH 13. WNO-DIR 
HR 07.8 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
Ore SHEMRVe.crO 
T TET MP OSV ANL, HOAYGEN -=SGMAT  SSOUND 
0400 30609 2432 14610 
0126 32821 821 2630 14528 
0255 33726 720 2693 14605 
0377 34132 720 2714 14671 
0456 34339 7102 2722 14714 
0576 ts 
0652 35026 654 2753 14833 
0640 35042 650 2755 14843 
0597 35026 651 2760 "T4839 
0573 35012 653 2762 14843 
0549 34988 653 2763 14848 
0521 34953 651 2763 14852 
0498 34964 649 2767 14861 
DONG? Se OR Pe OS Aste D 
EMP S-A L. OXYGEN SGMT SOUNO 
0400 30609 2432 14610 
0340 G 3112 I 2478 14592 
0289 I 3159 I 2520 14578 
0247 I 3202 I 2558 14568 
0128 B 3288 C 2635 14530 
Old? Wo S345 4 2677 14563 
0269 3371950 269i V46r3 
0336 3403 F 2710 14649 
0392 3418 B 2716 14679 
0435 3429 °C 2721 14703 
0473 3440 C 2725 14724 
0508 3452 I 2730 14744 
0540 3463 1 2735 14763 
0596 3482 I 2744 14796 
0655 3504 C 2754 14839 
0620 35036 2758 14842 
0580 35017 2761 14842 
0553 34993 2763 14847 
0524 34956 2763 14851 


XX 
XX 


P04 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


AIR T 
WET B 
ww-CODE 
CLO=STPE 
CLO-AMT 


0000 
0034 
0064 
0090 
On 32 
0169 
0199 
0225 
0250 
O21 2 
0294 
Us t5 
03:35 
0372 
0438 
0500 
0558 
0616 
0673 


POT.EN 


00000 
00002 
00CC6 
00013 
00029 
00052 
00079 
00109 
00143 
00181 
00224 
00269 
COs17 
00421 
00658 
00941 
Or2 73 
01656 
02098 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


3611 
3175 
2778 
2420 
1687 
1288 
1104 
0984 
0928 
0890 
0852 
0804 
0762 
0696 
0621 
0594 
0569 
0565 
0567 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 014 
LAT 62-500N 
LON 52-100W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
0000 
0050 
0098 
0148 
0196 
0296 
0394 


122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 


59 


YR" #5965 “DEP TH 537 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY 31 NO.DPTH ¢ WND-DIR 
HR 12.1 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O28 VS *ESRIMY SExD 
Bee MUP eS “A: LYVGXYGEN “SGMT 2 *SOUND 
0300 S070 2454 14569 
0220 772 
0346 34306 744 2731 1004652 
0550 34527 696 2726 14749 
0590 34777 671 2741 14776 
0618 34922 673 2749 14806 
0601 34965 671 2754 14816 
Bowen EVR 1 O L PAT E ed 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0300 30777 2454 14569 
O21 toe oe od 2492 14566 
0260 D 3165 I 2527 14566 
0248 E 3204 I 2559 14568 
0220 2275 21 2618 14569 
0269. C: 3350 UI 2674 14605 
0355 3433 D 2732 14657 
0462 E 3449 I 2734 14708 
0553 34538 2727 14750 
0583 °C .3460.C 2734 14768 
0592 3479 B 2742 14778 
0604 3485 G 2745 14788 
0613 3489 H 2747 14796 
0622 B 3499 I 2753 14809 
0598 3496 B 2754 14815 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


WW-CODE 
CLO-TPE 
CLDO-AMT 


PO4 —P-— NO2 NO3 


D 


ELTA-D 


0000 
0032 
0061 
0087 
0130 
0170 
0196 
0215 
0236 
0256 
0274 
0292 
0308 
0340 
0402 


POT.EN 


00Cc00 
00002 
00006 
00012 
00029 
00054 
ooOo77 
00099 
00128 
00161 
00197 
00235 
00276 
00365 
00586 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


3401 
3044 
2712 
2404 
1844 
1322 
Oo775 
0762 
0833 
O771 
0700 
0672 
0655 
0606 
0611 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O15 
LAT 62-460N 
LON 53-060W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
162 0000 
162 0044 
162 0089 
162 40136 
162 0182 
P62. GOZi 2 
162 0358 
162 0439 
162 0514 
162 0583 
162 0651 
162) Of 22 
162 0800 
167 1086 
lore 1193 
167 1296 
bore 1397 
167 1489 
167 1574 
167 1701 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
O25 
0150 
OTD 
0200 
vero 
#0250 
0300 
0400 
0500 


60 


YR eb965% DEPTH 2110 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 17 WAVES 2 
DAY 31 NO.DPTH 20 WND-DIR 
HR 16-2 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OB YS SEAR BV GEGD 
Tre Mak SoA Ee cOXYGEN 2SGMI) YSCUND 
0630 
0456 34251 709 2715 14689 
0581 34764 661 2741 14755 
0576 657 
0616 35001 649 2155 )ULAaT8T 
0573 657 
0560 34998 653 2762 14794 
0537 34982 654 2764 14797 
0506 34958 654 2766 14797 
0477 34934 649 2767 14796 
0463 34954 644 2770 14802 
0450 645 
0431 34935 637 2772 «14813 
0389 647 
0378 34922 649 2777 14856 
0366 657 
0365 34917 652 2778 14885 
0360 34936 663 2780 14898 
0356 34936 636 2780 14911 
0351 34931 643 2780 14930 
DEN IE RPO AST sEO 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0630 3375 Gl 2655 14746 
0600 G 
0573 I 
0551 I 
0467 D 3431 E 2719 14696 
0532 H 3455-1 2730 P4730 
0584 C 3483 H 2746 14758 
Os61,C 3493 1 2754 14763 
0588 B 3499 I 2758 14771 
0610 S501-F 2757 14784 
OolS CC 35027) 2757 14789 
0604 D 3503 H 2759 14790 
0590 .C 3504 | 2762 14788 
0568 3503" I 2764 14788 
0549 34991 2763 14796 
0512 34963 2765 14797 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CODE 
CLO-TRE 
CLD-AMT 
P04 -P— NO2 NO3 
DEL TA-DigdROTCEN 
0000 00000 
0060 00012 
0081 00025 
0100 00041 
0115 00059 
0129 00078 
0143 00101 
0157 00128 
0171 00159 
0184 00191 
0210 0026% 
0261 00450 
0313 00691 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1498 


0893 
0791 
0648 
0569 
0536 
Os57 
0557 
0538 
0518 
0501 
0523 
0510 


DEPTH 


0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 


go mo be 2 


0473 
0454 
0431 
0398 
OST 
O39 


S' ALL 


34938 
3495 B 
34935 
34925 
34921 
34937 


61 


SGMT 


2768 
P55) i be | 
2772 
2775 
2777 
2780 


SOUND 


14797 
14806 
14813 
14832 
14857 
14900 


DELTA-D 


0364 
0413 
0460 
0553 
0644 
0779 


POT.EN 


00978 
01303 
01668 
02529 
03563 
05440 


SVA 


0492 
0470 
0466 
0453 
6448 
0440 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 016 
LAT 62-380N 
LON 53-560W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
202 0000 
202 0049 
202 0096 
202 0145 
202) \OT9Z 
202 0289 
202 0388 
202 0489 
202 0594 
202 0697 
202 0800 
202 0897 
202 0986 
209 1093 
209 1193 
2097, W293 
209° . 1393 
209 1492 
209 1592 
209 1791 
209 1990 
209 2191 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 


62 


YR 1965 DEPTH 2457 WAVES 1 
MONTH 8 MXSAMPD 22 WAVES 2 
DAY 31 NO.DPTH 22 WND-DIR 
HR 20.2 WwW-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
UB ISHEeR VE 7D 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0780 34187 2669 14811 
0537 34649 691 2737 14729 
0533 34845 686 2753 14737 
0533 34935 683 2761 14747 
0534 34936 675 216de PS Eet 5S 
0497 34933 674 2765 14756 
0471 34914 670 2766 14761 
0461 649 
0439 34904 647 2769 14782 
0421 34892 646 2770 14791 
0406 650 
0386 34888 657 2773 =14810 
0373 34892 665 2775) =14819 
0367 34918 666 2778 14835 
0362 34915 670 2778 14849 
0359 34924 665 209, 1a S65 
0359 34927 659 2779 =14882 
0354 34933 654 2780 14896 
0347 34943 641 2782 14910 
0331 34934 650 2182: 14937 
0316 34930 654 2784 14964 
0300 34942 659 2786 14992 
L Neto Eee PSO AaiyesD 
EM S A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0780 34187 2669 14811 
0728 3429 B 2684 14794 
0681 3439 D 2698 14778 
0640 3448 F 2711 14765 
0536 34655 2738 14728 
0521 3478 C 2750 14728 
0533 34856 Z1D4: 14738 
0533 34911 2759 14743 
0533 34937 2761 14748 
0534 3494 B 2761 14752 
0532 34936 26) «lL4755 
0524 34936 2762 14756 
0514 34936 2763 14756 
0493 34931 2765 14756 


XX AIR T 
XX WET B 
wWwW-CODE 
CUD-=TPE 
CLO-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0013 00001 
0025 00002 
0035 00005 
0052 00012 
0068 00022 
0083 00035 
0097 00051 
0110 00070 
0123 00091 
0136 00116 
0149 00145 
0162 00176 
0187 00246 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1365 
a Ve 
1085 
0967 
0712 
0605 
0564 
0527 
Opn: 
0513 
0516 
0510 
0502 
0487 


DEPTH  T <EaMAP 


0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


0470 
0459 
0438 
0421 
0406 
0372 
0362 
0353 
0315 


SA L 


34913 
3491 B 
34903 
34892 
34887 
34896 
34916 
34934 
34932 


63 


SGMT 


2766 
2767 
2769 
2770 
2771 
25 
2778 
2780 
2784 


SOUND 


14762 
14774 
14782 
14791 
14802 
14821 
14850 
14898 
14966 


DELTA-D 


POT.EN 


00423 
00650 
00926 
01247 
01617 
02472 
03476 
05313 
09236 


SVA 


0485 
0488 
0477 
0475 
0471 
0443 
0433 
0434 
0423 


C=REF-NOV O01 


CONS. NO O17 
LAT 62-280N 
LON 54-550W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
001 0000 
001 0050 
001 0098 
001 0147 
001 0196 
001 0294 
001 0391 
Q0Ol 0488 
G01 0585 
001 0681 
001 oO777 
O14 O871 
014 0970 
014 1069 
014 1168 
014 1269 
Ole 1367 
014 1467 
014 1566 
014 1762 
OL4 1955 
014 2142 
O14. 2321 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY O01 
HR 00.2 
C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


pen 
Zo 
25 


64 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


ON 8 SSSR BV Le aD 


PAE GM POS “A BS GOXYG 
0810 34251 
0675 34590 690 
0523 34821 719 
0505 34864 708 
0503 34905 698 
0491 34974 668 
0466 34929 666 
0443 34918 660 
0425 34921 662 
0410 34927 664 
0400 34927 664 
0381 34912 668 
0369 34914 668 
0363 34913 665 
0360 34913 676 
0355 34919 671 
0354 34943 665 
0350 34948 665 
0341 34942 636 
0324 34949 661 
0307 34947 660 
0293 34944 669 
0257 34946 662 


EN 


SGMT 


DYN SEOrRs POG 


EMP S§ AL OXYGEN 
0810 34251 
0773 C 3433 B 
0738 E 3441 C 
0706 F 3448 D 
0675 34590 
0589 C 3473 8 
0521 34825 
0504 C 3486 D 
0505 34867 
0503 34888 
0503 34909 
0501 3493 B 
0498 


3495 B 


SGMT 


2669 
2681 
2692 
2702 
2015 
aed fase 6 
Pa] play 
2758 
2759 
2760 
2762 
2764 
2766 


SOUND 


14823 
14784 
14733 
14735 
14742 
14754 
14760 
14766 
14774 
14784 
14796 
14803 
14815 
14829 
14844 
14859 
14875 
14891 
14903 
14929 
14955 
14981 
14996 


jd oe ooage B 


SOUND 


14823 
14812 
14801 
14791 
14784 
14755 
14733 
14730 
14735 
14739 
14743 
14747 
14750 


XX AIR T 

XX WET B 
wW-CODE 
CLOAMRE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0013 
0025 
0036 
0056 
0077 
0093 
O1C?7 
0121 
0134 
0147 
0159 
0171 


POT.EN 


00000 
oo0gol 
cCOo0Cc2 
00005 
00013 
00026 
00041 
00057 
00076 
00098 
00123 
00150 
00179 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


i359 
1247 
1144 
1049 
093) 
0724 
0574 
0533 
0530 
0516 
0502 
0486 
0471 


DEPTH 


0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


t 4'? 


0490 
0464 
0441 
0422 
0408 
0395 
0367 
0358 
0347 
0305 


SAL 


34972 
34927 
34918 
34922 
34928 
34923 
34914 
34914 
34946 
34946 


65 


SGMT 


2769 
2768 
2770 
2772 
2774 
2775 
2777 
2778 
2782 
2786 


SOUND 


14755 
14760 
14767 
14776 
14787 
14798 
14819 
14849 
14895 
14962 


DELTA-D 


0195 
0241 
0288 
0333 
0378 
0422 
0508 
0595 
0724 
0931 


POT.EN 


00245 
00413 
00629 
00887 
01184 
01522 
02323 
03304 
05096 
08827 


SVA 


0452 
0467 
0458 
0445 
0434 
0432 
0423 
0430 
0417 
0399 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 018 
LAT 62-180N 
LON 55-530W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
054 0000 
054 0047 
054 0087 
054 0125 
G54: (OTS 7 
054 0210 
054 0253 
054 0419 
054 0482 
054 0564 
062 1085 
062 1184 
062 1283 
OS2) auz 
062 1482 
062° 1561 
O62 1778 
062 1975 
O62) eects 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
OrZ5 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


2568 
22 
19 


66 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
ww-CODE 
CLO-#PE 
CLD-AMT 


OOS SVERK VIED 


EN 


SGMT 


2666 
2716 
2750 
2760 


276% 
2766 
2768 
2768 
2770 
2777 
2779 


2779 
2780 
2780 
2783 
2785 
2786 


EN eee RAP Ore 


YR 1965 DEPTH 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 01 NO.OPTH 
HR 05.4 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
EMP S AL OXYG 

0790 34167 

0578 34436 7107 

0538 34809 688 

0534 34933 685 

0526 683 

0514 34948 673 

0489 34943 666 

0475 34940 665 

0467 34937 658 

0448 34927 652 

0372 34915 665 

0365 34927 667 

0359 665 

0355 34916 663 

0354 34932 659 

0350 34930 633 

0334 34939 649 

O312 34940 652 

0293 34939 659 
ERIM Rs “SRA UOXYG 
0790 34167 

0739 B 3424 G 

G692 C 3432-1 

O6922 0. (3439: 1 

0572 3447 B 

0541 B 3470 G 

0535 3487 C 

0534 34933 

0528 3496" F 

0523 3497 G 

0517 3496 C 

0506 34947 

0491 34943 

0479 C 34941 

0474 B 34940 

0463 34935 

0440 34923 


EN 


SGMT 


2666 
2679 
2691 
2703 
2719 
2741 
22> 
2760 
2763 
2764 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
ZETO 


SOUND 


14815 
14742 
14738 
14744 


14750 
14747 
14768 
14775 
14781 
14835 
14849 


14878 
14895 
14910 
14936 
14960 
14986 


Ar TEs.) 
SOUND 


14815 
14797 
14782 
14768 
14741 
14735 
14739 
14744 
14746 
14748 
14749 
14749 
14747 
14750 
14764 
14777 
14783 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0013 
0026 
0037 
0056 
0076 
0092 
0105 
0118 
0130 
0142 
0154 
0166 
0190 
0237 
0285 
086? 


POT.EN 


00CcO00 
00001 
00003 
00005 
00013 
00026 
00040 
00055 
00073 
00C93 
00117 
00143 
00173 
00239 
00409 
00629 
00897 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1393 
1267 
PES 2 
1047 
0896 
0685 
0558 
0512 
0489 
0481 
0484 
0481 
0469 
0463 
0469 
0472 
0465 


DEPTH 


0700 
#0800 
#1000 

1200 

1500 

2000 


TE MP 


0421 B 
0405 B 
0380 
0364 
0353 
OSL 


S FAL 


3491 B 
3491 B 
34910 
34926 
34932 
34941 


67 


SGMT 


Fae | 7 ie 
2773 
2776 
2779 
2780 
2785 


SOUND 


14792 
14802 
14824 
14851 
14898 
14964 


DELTA-D 


0379 
0425 
0516 
0604 
0735 
0950 


POT.EN 


01209 
01566 
02405 
03402 
05233 
09100 


SVA 


0460 
0454 
0442 
0428 
0435 
0411 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 019 
LAT 62-090N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
112 0000 
112 0051 
112 0101 
Ti2 \OVs2 
112 0203 
Bi2 ©0304 
112 0405 
Ei2 0503 
P22) 0599 
112 0695 
V2. FOLIO 
biz 10891 
112 0997 
103 1093 
103 1192 
103 1290 
103 1389 
122 1409 
122 1453 
103 1487 
122 1495 
L227) 15,36 
Dee AL OES 
22 L612 
122 1647 
i227 1660 
122 Sayero 
U22) G39 
£22. BGS 
103 5 1782 
103 1980 
LOS” @279 
1032 32379 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 


17 
24 
33 


68 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OB wereeRe Vv ED 


SGMT 


2660 
2743 
2759 
2762 
2163 
2767 
2768 
2770 
2771 
2143 
2774 
2776 
2v77 


2778 
2779 
2779 
2779 
2780 
2780 
2781 
2781 
2781 
278) 
2782 


2782 
2783 
2783 
2783 
2784 
2786 
2789 


DONT (ERO Poa 


YR 1965 DEPTH 26 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 01 NO.DPTH 
HR 10.3 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TOESMAP SS tack OXYGEN 
0790 34097 
0427 34559 691 
0489 34846 678 
0463 34849 670 
0489 34898 670 
0472 34927 670 
0456 34914 668 
0437 34909 665 
0423 34911 657 
0407 34913 654 
0399 34919 654 
0384 34914 659 
0374 34916 659 
0363 667 
0360 34911 670 
0356 34917 670 
0358 34921 659 
0355 34925 660 
0355 34931 660 
0353 34933 654 
0351 34934 658 
0350 34936 654 
0347 34941 654 
0344 34937 644 
0340 34941 pope | 
0337 652 
0336 34940 653 
0332 34943 652 
0328 34940 650 
0331 34945 649 
0312 34929 654 
0295 34941 659 
0262 34931 660 
E M S AL OXYGEN 
0790 34097 
O22 H “3421-8 
O66 I 3431 € 


SGMT 


2660 
2679 
2695 


SOUND 


14814 
14682 
14720 
14718 
14738 
14748 
14758 
14766 
14776 
14785 
14798 
14808 
14822 


14848 
14863 
14880 
14883 
14890 
14895 
14896 
14902 
14907 
14912 
14917 


14926 
14929 
14931 
14926 
14961 
14988 
15008 


ANE & 0 
SOUND 
14814 


14790 
14769 


XX 
XX 


P04 -P- 


DELTA-D 


0000 
0014 
0026 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CUD=FRE 
CLO-AMT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
o00cl 
00002 


VIS 
STN 


HW 


PH 


SVA 


1445 
1270 
1114 


DEPTH T EVM 


SHAy & 


3441 E 
3457 G 
3473 C 
34842 
3486 G 
34851 
3487 B 
34895 
34910 
34920 
34927 
34915 
34909 
34911 
34913 
34919 
34916 
34911 
34934 
34930 


OXYGEN 


69 


SGMT 


2710 
2734 
2755 
2759 
2761 
2762 
2762 
2763 
2764 
2765 
2767 
2768 
2770 
2TTL 
2773 
2775 
210F 
2778 
2780 
2784 


SOUND 


14750 
14719 
14692 
14719 
14720 
14718 
14726 
14736 
14742 
14745 
14748 
14757 
14766 
14776 
14786 
14799 
14822 
14849 
14897 
14964 


DELTA-D 


0036 
0054 
0070 
0084 
0097 
0109 
0122 
0134 
0147 
0159 
0183 
0230 
0277 
0323 
0369 
0413 
0501 
0588 
0720 
0936 


POT.EN 


00005 
00012 
00022 
00034 
00049 
00067 
00088 
00112 
00139 
00169 
00237 
00407 
00624 
00886 
01188 
01532 
02346 
03338 
05169 
09059 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 020 
LAT 61-580N 
LON 57-590W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
176 0000 
176 0050 
176 0100 
176~ 0150 
176 0199 
176 0298 
176 0399 
176 0498 
176 0596 
176 0695 
176 0793 
183 0998 
183 1090 
183 1186 
183 1282 
183 1380 
183 1480 
183 1682 
183 1884 
183 2085 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
*0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 
#0250 
0300 

0400 

0500 


70 


YR 1965 DEPTH 2567 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 21 WAVES 2 
DAY O01 NO.DPTH 20 WND-OIR 
HR 17.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBSERVED 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0760 34046 2660 14801 
0357 34303 699 2730 14649 
0436 34735 659 2756 14697 
0480 34858 663 2761 14725 
0496 34902 663 2762 14740 
0472 34911 663 2766 14746 
0444 34891 663 2767 14751 
0440 34904 658 2769 14766 
0429 34914 648 2701 14778 
0415 34915 644 2772 14788 
0402 34923 642 2774 14799 
0379 34919 650 2777 14824 
0370 34918 661 2777 14835 
0362 34917 653 2778 14848 
0360 34925 652 2779 14863 
0354 34946 649 2781 14878 
0351 627 
0338 34930 637 2781 14922 
0319 34945 638 2784 14948 
0294 647 
L Note RP POR MAMTEESO 
EM S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0760 34046 2660 14801 
0679 3412 H 2678 14772 
0606 3419 I 2693 14746 
0543 3426 I 2706 14723 
0357 34303 2730 14649 
0369 3453 I 2746 14661 
0436 34735 2756 14697 
0462 3482 E 2760 14713 
0480 34858 2761 14725 
0491 34887 2762 14734 
0496 34902 2762 14740 
0494 3491 B 2763 14743 
0489 3492 B 2764 14745 
0471 34911 2766 14747 
0444 34891 2767 14751 
0440 34904 2769 14766 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
CLO TRE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0014 00001 
0026 00003 
0037 00005 
0055 00012 
0073 00024 
0088 00037 
0101 00052 
0114 00071 
0127 00092 
0139 00116 
0152 00144 
0164 00174 
0189 00243 
0237 00415 
028% 00634 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1442 
1281 
1140 
1016 
0789 
0633 
0548 
0514 
0509 
0503 
0500 
0494 
0488 
0477 
0472 
0468 


DEPTH 


0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


T Er MP 


0428 
0414 
0401 
0379 
0362 
0350 
0305 


SAL 


34914 
34915 
34923 
34919 
34917 
3494 D 


71 


SGMT 


2771 
2773 
2775 
2777 
2778 
2781 


SOUND 


14778 
14789 
14800 
14824 
14850 
14896 


DELTA-D 


POT.EN 


00899 
01206 
01553 
02371 
03364 
05170 


SVA 


0458 
0450 
0439 
0434 
0432 
0422 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 021 
LAT 61-460N 
LON 59-000W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
221 0000 
221 0051 
221 0101 
22k “O53 
221 0203 
221 0306 
221 0406 
221 0506 
221 0603 
221 0699 
221 0795 
221 0895 
221 1000 
227 1082 
227 1180 
22, 22ts 
A Wg LYNE fe) 
227 1473 
227 1571 
227 1766 
227, 2962 
2et 2158 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
*0030 
#0050 
0075 

0100 

O125 

0150 

OLS 

0200 

0225 

0250 
#0300 


72 


YR 1965 DEPTH 2338 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 22 WAVES 2 
DAY O01 NO-DPTH 22 WND-DIR 
HR 22.1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OB) STEPRAV EOD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0790 33939 2648 14812 
0462 34576 701 2740 14697 
0491 34815 699 2756 14721 
0506 34890 695 2760 14736 
0518 34935 689 2762 14750 
0502 34935 681 2764 14760 
0483 34918 680 2765 14769 
0456 34921 675 2768 14774 
0445 34919 678 2769 14786 
0429 34919 664 2771 14795 
0411 34917 667 2773 =14803 
0401 34931 664% 2775 14816 
0385 34916 673 2776 =14827 
0377 34905 707 2776 14837 
0369 34927 726 2778 14850 
0360 34924 686 2779 «14863 
0357 34921 676 2779 «14878 
035% 34931 674 2780 14893 
0351 34946 671 2781 14909 
0332 34949 662 2784 14933 
0311 34932 661 2784 14958 
0285 34944 665 2788 14980 
LONGTIME RP eOe ALi sD 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0790 33939 2648 14812 
0724 F 3408 C 2668 14790 
0665 I 3421 F 2686 14770 
O61T2 > 1.673433" I 2103 14752 
0527 173453" 1 2729 14723 
0455 H 3473 E 2753 14700 
0489 34813 2756 14720 
0499 3486 C 2039 PF 14729 
0505 34888 2760 14736 
0512 34913 2761 14743 
0517 34933 2762 14749 
0517 3494 B 2763 14753 
0514 3494 B 2764 14756 
0504 34937 2764 14760 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CODE 
CLDO-fiRE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0015 00001 
0028 00003 
0039 O00C06 
0058 00013 
0075 00024 
0089 00036 
0102 00052 
0116 00070 
0128 00092 
0141 00116 
0154 00144 
0166 00175 
0191 00245 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1563 
rSt1 
1199 
1046 
0796 
0573 
0547 
0524 
0515 
0507 
0502 
0498 
0496 
0495 


CERTH), TIEeMNe 


0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 
2000 


0484 
0458 
0445 
0429 
0410 
0385 
0367 
0353 
0306 


S AL OXYGEN 


34919 
34921 
34919 
34919 
34918 
34916 
34927 
34935 
3494 C 


Le) 


SGMT 


2765 
2768 
2769 
2771 
2073 
2776 
2778 
2780 
2785 


SOUND 


14769 
14774 
14785 
14795 
14804 
14827 
14853 
14898 
14962 


DELTA-D 


0241 
0291 
0339 
0386 
0433 
0523 
0612 
0743 
0956 


POT.EN 


00426 
00653 
00924 
01241 
01600 
02440 
03443 
05273 
09095 


SVA 


0497 
0476 
0474 
0465 
0454 
0443 
0431 
0433 
0404 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 022 
LAT 61-360N 
LON 59-450W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
017 0000 
017 0050 
017 0099 
O17 0149 
017 0198 
Ol? 0297 
Ol? 0399 
017 0501 
017 0602 
017 O701 
017 0794 
O17 0881 
O17 0954 
023 1103 
023 1204 
023 1305 
023 1406 
023 1506 
023 1606 
023 1806 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 
#0250 
0300 

0400 

0500 


74 


YR 1965 DEPTH 2019 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 18 WAVES 2 
DAY 02 NO.OPTH 20 WNO-DIR 
HR O1.7 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O36 «SMEreR eV FESD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0740 33537 2623 14787 
0421 34113 719 2708 14674 
0447 34711 669 2753 14701 
0465 34809 659 2759 14718 
0484 34882 661 2762 14735 
0483 34907 663 2764 14751 
0474 34907 668 2765 14764 
0454 34919 656 2768 14773 
0433 34901 659 2769 14780 
0427 34902 649 2770) «14794 
0408 34909 650 2773 «14802 
0402 34911 649 2773 «14814 
0393 34924 643 2775) =14822 
0377 648 
0368 34930 655 2778 14854 
0360 34918 656 2778 14867 
0357 34915 654 2778 14883 
0352 647 
0345 655 
0330 659 
Dave ERP “Oba ie ERD 
EM S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0740 33537 2623 14787 
0674 3369 H 2644 14765 
0615 3383 I 2663 14745 
0563 3397 I 2680 14727 
0421 34113 2708 14674 
0414 3445 I 2735 14679 
0447 34716 2753 14701 
0457 3480 I 2758 14710 
0465 34811 2759 14718 
0476 34852 2761) S720 
0484 34883 2762 14735 
0487 3490 B 2763 14740 
0487 3491 C 2764 14745 
0483 34907 2764 14751 
0474 34907 2765 14764 
0454 34919 2768 14773 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00cood 
0017 00001 
0032 00003 
0046 00007 
0068 00016 
0090 00029 
0107 00044 
Ol21 00060 
0134 00079 
0147 00100 
0160 00125 
0172 00152 
0185 00183 
0210 00253 
0260 00433 
0308 00658 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1794 
1596 
1417 
125% 
099% 
0738 
0574 
0527 
0528 
0512 
0501 
0495 
0492 
0493 
0494 
0473 


DEPTH 


0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 


T SP hee 


0433 
0427 
0407 
0388 
0368 
0352 


Se RL 


34901 
34902 
34909 
34929 
34930 


75 


SGMT 


27169 
2770 
2773 
2776 
2778 


SOUND 


14780 
14794 
14803 
14828 
14853 


DELTA-D 


0356 
0404 
0451 
0542 
0630 


POT.EN 


00929 
01249 
01613 
02449 
03445 


SVA 


0473 
0475 
0457 
0437 
0430 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 023 
LAT 61-250N 
LON 60-350W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
059 
059 
059 
059 
059 
059 
059 
059 


0000 
0047 
0094 
0141 
0188 
0282 
0376 
0469 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 


76 


YR 1965 DEPTH 629 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 
DAY 02 NO.DPTH 8 WNDO-DIR 
HR 05.9 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0°88 'S" E Raves 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0680 33710 2645 14766 
0391 33893 736 2694 14658 
0458 34688 653 2750 14704 
0502 34809 653 2754 14732 
0490 34825 660 2757 14735 
0486 34893 670 2763 14749 
0475 34896 669 2764 14760 
0405 34848 642 2768 14746 
I. Nee RABROet ART CE ‘0 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0680 33710 2645 14766 
0618 F 3380 I 2660 14744 
0564 I 3388 I 2674 14725 
Ost Te 13391 2686 14708 
0390 8 3395.F 2698 14659 
0411 H 3437 I 2730 14677 
0466 3473 E 2d 32 114109 
0491 3481 I 2756 14725 
0502 3482 B 2755 14733 
0496 3483 B 2756 14735 
0489 34834 2758 14736 
0487 3485 B 2759 14740 
0486 3487 B 2761 14744 
0486 34898 2763 14753 
0454 C 34891 2766 14755 


XX 
XX 


P 


D 


AIR T 

WET B 

ww-CODE 

CLO-TPE 

CLO-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00c00 
0015 00001 
0029 00003 
0042 00006 
0065 00015 
0089 00030 
0106 00046 
0121 00062 
0135 00082 
0149 00106 
0163 00132 
0176 00162 
0189 00194 
0215 00267 
0265 00446 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 024 
LAT 61-150N 
LON 61-250W 
MARSD SQ 223 


DEPTH 


0000 
0030 
0050 
0097 
0144 
0190 
0236 
0279 
0363 
0443 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


77? 


YR" 4E9654.°DEPTH 601 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY O02 NO.DPTH 10 WND-DIR 
HR 08.9 wWw-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 wW-TRNSP BARO 
OB YS YE OR eV FE TD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0490 33229 2631 14682 
0213 33524 765 2680 14573 
0106 33576 765 2692 14530 
0036 33839 720 2717 14509 
0302 34351 670 2739 14642 
0461 34700 654 2750 14721 
0489 34813 646 2756 14742 
0490 34848 644 2759 14750 
0452 34842 638 2763 14748 
0443 34843 635 2764 14757 
PONT ERP OL CAT ee D 
EMP S$ A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0490 33229 2631 14682 
0386 3332 SF 2649 14642 
0295 3341 I 2664 14606 
0213 33524 2680 14573 
0106 33576 2692 14530 
0032 B 33688 2705 14502 
0050 B 3387 B 2719 14516 
0181 I 3414 H 2732 14583 
0329 34407 2741 14655 
0422 3461 B 2747 14701 
0474 B 3474 B Zito * Leas 
0490 B 3480 C 2755 14740 
0491 34830 2757 14745 
0482 B 3485 B 2760 14750 
0455 C 3486 D 2163" 14155 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0017 o000o1 
0031 00003 
0045 00006 
0069 00016 
0096 00034 
0120 00055 
0141 00079 
0159 00105 
0176 00133 
0192 00162 
0206 00195 
0221 00229 
0248 00307 
0301 00496 


PH 


SVA 


bY Areas, 
1553 
1408 
Leos 
1143 
1016 
0886 
0769 
0692 
0636 
0598 
OST 2 
0555 
0534 
0511 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 025 
LAT 61-060N 
LON 62-100W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
0000 
0020 
0050 
0099 
0149 
0198 
0248 
0297 
0397 
0496 
0545 


112 
biz 
112 
112 
112 
ll2 
112 
112 
112 
112 
1l2 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


78 


YR 1965 DEPTH 601 WAVES 1 

MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 

DAY O02 NO.OPTH 11 WNO-DIR 

HR 11.2 W-COLOR WNO-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

0B VS: 52 aR eViseD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0500 33267 2633 14687 
0448 33243 765 2636 14668 
0276 33565 7165 2678 14604 
0207 34080 712 2725 14589 
0354 34517 675 2747 14667 
0412 34674 661 2754 14702 
0466 34805 664 2758 14734 
0450 34811 661 2760 14736 
0420 34825 644 2765 14740 
0421 34821 644 2764 14757 
0421 34831 640 2765 14765 
TONS OE RPO At, 6. 'D 

EM S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0500 33267 2633 14687 
0459 3328 I 2638 14672 
0448 33243 2636 14668 
0391 3333 H 2649 14647 
0276 33565 2678 14604 
0211 3383 B 2705 14584 
0209 34091 2726 14591 
0275 3433 D 2739 14627 
0356 34522 2747 14668 
0390 3462 £ 2751 14688 
0415 34681 2754 14703 
0446 3475 B 2756 14722 
0466 34806 2758 14735 
0449 34812 2761 14736 
0420 34825 2765 14740 
0418 3483 B 2765 14756 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4& -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0017 ooool 
0034 00003 
0050 00008 
0078 00019 
0107 00037 
0131 00058 
0150 00080 
0167 00103 
0182 00129 
0197 00158 
0211 00189 
0225 00223 
0252 00299 
0304 00483 
0354 00716 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1707 
1658 
1673 
1555 
1274 
1020 
0826 
0700 
0631 
0595 
0576 
0557 
0543 
0526 
0494 
0501 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 026 
LAT 62-050N 
LON 62-000W 
MARSD SQ 223 


GMT 


0000 
0049 
0096 
0145 
0193 
0242 
0290 
0339 
0386 


177 
177 
177 
177 
ar g 
177 
177 
GTA 
177 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


YR (11965: DEPTH 
MONTH 9 MXSAM 
DAY 02 NQ.OP 
HR 17.8 wWw-COL 
C/I 1810 W-TRN 


0430 
-0126 
=OP59 
-0039 

0161 

0270 

0399 

0374 

0381 


DERTH TIME ee 


@O 


ODWWnNWwWD 


PD 
TH 
OR 
SP 


446 
04 
9 


79 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OB St GR Veo EeD 


S At OXYGEN 
32653 

33201 164 
33448 154 
33781 711 
34115 667 
34372 621 
34610 629 
34663 595 
34666 596 


SGMT 


2591 
2673 
2693 
2716 
2731 
2743 
2750 
2757 
2756 


LONER. POL 


SAL 


32653 
AZT6EF 
3287 I 
229T1 
33207 
3335 G 
33474 
3364 B 
33818 
3399 B 
34155 
3429 B 
3442 B 
3463 B 


OXYGEN 


SGMT 


2591 
2612 
2630 
2644 
2673 
2686 
2695 
2707 
2718 
2727 
153 
2739 
2745 
2752 


SOUND 


14650 
14417 
14413 
14482 
14585 
14644 
14711 
14709 
14720 


Al cTiWe?'D 
SOUND 


14650 
14598 
14550 
14508 
14416 
14397 
14417 
14447 
14493 
14547 
14595 
14626 
14658 
14713 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


D 


ELTA-D 


0000 
0020 
0038 
0055 
0085 
0116 
0145 
0171 
0195 
0217 
0237 
0255 
0272 
0304 


POT.EN 


00CO00 
oooo1 
00004 
00008 
00020 
00040 
00066 
00096 
00129 
00165 
00203 
00243 
00285 
00375 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


112 
116 
113 
116 
136 
117 
BO 1 
146 


PH 


SVA 


2097 
1900 
1734 
1595 
1318 
LL93 
1104 
0991 
0891 
0815 
0758 
0704 
0660 
0607 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 027 
LAT 62-150N 
LON 61-100W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
ers 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 


0000 
0050 
0098 
0147 
0196 
0294 
0391 
0488 
0585 
0681 


80 


¥R 31965" DEPTH 775 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD O7 WAVES 2 
DAY 02 NO.OPTH 10 WNOD-DIR 
HR 21.3 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O36 S* 6. Re Ve GtD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0615 33149 2609 14732 
0464 33278 766 2637 14680 
0122 33719 135 2702 14547 
0125 33957 694 2721-114559 
0221 34245 650 2737> 914614 
0490 34795 631 2155S anleis2 
0490 34866 652 2760 14769 
0464 34881 637 2764 14774 
0308 34697 580 2766 14722 
0279 570 
ENT ERP Ore Ait (Ep 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0615 33149 2609 14732 
0560" 1° 3319~H 2619 14712 
0508 1° 3323-1 2629 14693 
0460 [ 3327 I 2637 14675 
0464 33278 2637 14680 
O277 "Ter 3350771 2673 14608 
0118 33730 2704 14545 
0096 E 3386 F 2715 14541 
0129 33974 2722 14562 
0173 B 34119 2731 14587 
0234" 8 634217738 2738 14620 
0309 G 3444 H 2745 14659 
0380 H 3458 I 2749 14695 
0494 3481 B 2755: 44755 
0491 34873 2761 14771 
0445 B 3484 G 2764 14768 
0340 I 


XX 
XX 


AIR T 
WET 8 
wwW-CO 
CLO=7 
CLD-A 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0019 
0037 
0054 
0088 
0125 
0155 
0180 
0202 
0223 
0242 
0259 
0275 
0305 
0362 
0415 


DE 
RE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
ooool 
00004 
00008 
00022 
00045 
00072 
00100 
00132 
00166 
00202 
00240 
00279 
00364 
00567 
00813 


PH 


SVA 


1926 
1834 
1747 
166% 
1666 
1324 
1034 
0922 
0858 
0779 
0713 
0659 
0620 
0581 
0540 
0518 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 028 
LAT 62-220N 
LON 60-200W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
001 0000 
001 0049 
001 OO097 
OOl 0146 
001 0193 
O01 0243 
001 0290 
001 0339 
001 0387 
001 0437 
OOl 0487 
001 0538 
O01, (0590 
006 0647 
006 0688 
006 0726 
006 O761 
006 0793 
006 0823 
006 0849 
006 0871 
006 0890 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
OiZ5 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 


0300 


81 


YR“ 19650 OEPTH 1196 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 09 WAVES 2 
DAY 04 NO.DPTH 22 WND-OIR 
HR 00.1 WwW-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBS NE RV ED 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0680 33663 2642 14765 
0156 33843 760 2710 14555 
0266 34274 718 2736 14617 
0405 34572 687 2746 14689 
0476 34747 681 2452 14729 
0489 34835 688 2758 14743 
0494 34878 695 2761 14754 
0499 34903 690 2762 14764 
0498 34908 692 2763 14772 
0494 34910 692 2763 114778 
0490 34909 696 2764 14785 
0486 34909 677 2764 14792 
0477 34908 104 2765 14797 
0474 34910 696 2766 14805 
0466 34908 696 2766 14808 
0457 34909 697 267 |) 482) 
0453 34908 686 2768 14815 
0445 34913 686 2769 14817 
0437 34908 686 2769 14819 
0428 34906 681 2770 14819 
0423 34905 679 2771 14821 
0414 34905 676 2072 14820 
LGN eee Ree ON ty AY TCE. D 
E M S A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0680 33663 2642 14765 
0566 Sole 2660 14722 
0467 2316 14 2675 14683 
0381 3381 I 2688 14649 
0155 23851 272i 14555 
0176 3407 H 2727 14572 
0275 34296 2137 14622 
0348 34460 2743 14660 
0413 34591 2747 14693 
0456 34692 ad (3) CNT Gy Gf 
0480 34764 2153)" 14732 
0488 34812 2756 14740 
0490 34843 2758 14745 
0495 34885 2761 14756 


XX AIR T VIS 
XX WET B STN 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLDO-AMT HW 
PO4& -P-— NO2 NO3 SIO 
DELTA=b (POT.EN 
0000 00000 
0015 ooo0ol 
0029 00003 
0042 00006 
0064 00015 
0086 00029 
0105 00046 
0123 00066 
0139 00090 
O155 00116 
0170 00145 
0185 00176 
0199 00210 
0226 00286 


PH 


SVA 


1622 
1451 
1306 
1184 
0966 
0816 
0724 
0668 
0637 
0609 
0585 
0562 
0543 
0524 


DEPTH 


0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


T BeMSe 


0497 
0489 
0477 
0463 
0443 


SACL 


34909 
34909 
34908 
34908 
34912 


82 


SGMT 


2763 
2764 
2765 
2767 
2769 


SOUND 


14774 
14787 
14798 
14809 
14818 


DELTA-D 


0278 
0331 
0384 
0436 
0487 


POT.EN 


00476 
00720 
01017 
01366 
01761 


SVA 


0520 
0522 
0519 
0514 
0497 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 029 
LAT 62-320N 
LON 59-300W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


YR 


DAY 
HR 


0700 
0495 
0498 
0517 
0521 


Ap S203 


0700 
0656 


1965 DEPTH 14 
MONTH 9 MXSAMPD 


04 NO.DPTH 


05.7 W-COLOR 
C/f 1810 W-TRNSP 


Tee? MP 


kee oN &. 


70 
02 
5 


83 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNDO-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


0.°B 1S PE UR FED 


S A L OXYGEN 


34000 

34652 678 
34800 678 
34888 673 
34925 673 


SGMT 


2665 
2743 
2754 
2759 
2761 


RNS E RO'PS OL 


S: A. LeR@"OXNGEN 


34000 
3414 G 
3427 I 
3438 I 
34652 
3476 I 
34800 
34851 
34888 
34914 
34925 


SOUND 


14777 
14712 
14723 
14740 
14751 


ADT £40 


SOUND 


14777 
14764 
14751 
14741 
14712 
14712 
14723 
14732 
14740 
14745 
14751 


XX AIR T 

XX WET B 
wWW-CODE 
CEUD—TPRE 
CLO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


PO4 =P" NO2Z’ NOB’ STO 


DELTA-D 


0000 
0013 
0025 
0035 
0052 
0068 
0082 
0096 
0110 
0123 
0136 


POT.EN 


00000 
00001 
00002 
00005 
00012 
00021 
00034 
00050 
00070 
00091 
00116 


PH 


SVA 


1396 
1236 
1097 
0970 
0668 
0575 
0567 
0542 
0529 
0511 
0512 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 030 
LAT 62-400N 
LON 58-360W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
097 0000 
O97 0053 
O97 “O110 
097 O172 
097 0236 
097 0360 
097 0476 
O97 0574 
097 0653 
097 O715 
097 0766 
O97 0815 
O97 0878 
LOS, i L097 
103° 71196 
OSes 1294 
103 1394 
103 1495 
103 1600 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
#0225 
0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


84 


YR 1965 DEPTH 1707 WAVES 1 

MONTH 9 MXSAMPD 16 WAVES 2 

DAY 04 NO.OPTH 19 WND-DIR 
HR 09.8 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 

© SB'4S YE GRogv fe ED 

E* MMP. <S L OXYGEN SGMT SOUND 
0750 34129 2668 14799 
0559 34701 680 2739 B14 739 
0457 34706 685 2751 14707 
0477 34788 684 2756 14726 
0503 34882 680 2760 14749 
0512 34924 677 2762 14773 
0491 34915 676 2764 14784 
0480 34925 659 2166" Y4i96 
0460 34920 654 2768 14800 
0438 34921 647 2770 14801 
0412 34905 657 2772 14799 
0414 34902 654 2771 14808 
0407 34914 654 2773 =14816 
0382 34910 656 2775 = 14842 
0375 34909 660 2016 14855 
0365 34905 661 2777 14867 
0363 34910 660 2777 = 14883 
0358 34913 661 2778 14898 
0354 34917 658 21D A494 

IDNA E REPL OL ACTED 

SeiMite ss is L OXYGEN SGMT SOUND 
0750 34129 2668 14799 
0706 3423) I 2683 14785 
0666 3433 I 2696 14772 
0629 3442 I 2708 14760 
0566 3457 I 2728 14740 
0506 3474 I 2748 14722 
0467 3473 H 2492 9 14109 
0455 B 34722 2753 14709 
0462 C 3475 B Ztoo 1S 716 
0478 34793 TION Wa T27 
0489 34832 ciate 14736 
0499 34867 2759 14745 
0506 34893 2760 14752 
OS513 3492 C 2762 14764 
0506 3492 8B 2763 14777 
0489 34918 2764 14787 
0474 34924 2767 14798 


XX 
XX 


AIR T VIS 
WET B STN 
WWw-CODE 

CuD— TRE 

CLDO-AMT HW 


PO4 -P- NO2 NO3 SIO 


DELTA-D “POTSEN 
0000 oocco 
0013 00001 
0025 00002 
0036 00005 
0054 00012 
0072 C0024 
0087 00037 
0102 00054 
0116 00075 
0130 00098 
0144 00125 
0158 OO155 
OL 1 00187 
0198 00262 
0250 00451 
0303 00693 
0354 00985 


PH 


SVA 


1366 
1232 
1110 
0999 
0812 
0621 
0588 
0581 
0567 
C332 
0545 
0532 
0325 
0520 
0521 
GS05 
0505 


DEPTH 


0700 
0800 
1000 
1200 
1500 


T EqMeP 


0444 
0412 
0392 
0375 
0359 


SpA ib 


34922 
34902 
3492 B 
34909 
34914 


85 


SGMT 


2770 
2772 
2775 
2776 
2778 


SOUND 


14802 
14805 
14830 
14856 
14899 


DELTA-D 


0404 
0452 
0545 
0637 
O775 


POT.EN 


013497 
01688 
02549 
03590 
05516 


SVA 


0481 
0468 
0452 
0454 
0455 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O31 
LAT 62-470N 
LON 57-450W 


MARSD SQ 222 


GMI: SDE? TH 
136 0000 
136 0051 
136 0101 
136° VOLS2 
136 0203 
136 0305 
136 0407 
136 0506 
136 0604 
136 0700 
136 0796 
136 0894 
1367 20996 
144 1003 
144 1105 
144 1207 
144 1309 
144 1409 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
#0050 
0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

O22> 

0250 
#0300 
0400 

0500 

0600 

0700 


86 


YRVLS654 DERI 2110 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 14 WAVES 2 
DAY 04 NOQ.OPTH 18 WND-DIR 
HR 13-6 Ww-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0, £8 3S Er Ripvaen 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0790 34159 2665 14814 
0510 34441 697 2724 14715 
0511 34790 677 2752 14729 
0517 34889 673 2759 14741 
0521 34916 671 2161) “Be751 
0502 34912 668 2762 14760 
0481 34906 666 2764 14768 
0471 34910 657 2766 14780 
0452 34903 652 2767 14789 
0432 34899 652 2769 14796 
0417 34902 648 2771 14806 
0405 34904 646 2773 “F487 
0389 34900 648 2774 14827 
0386 34904 648 245° GYa627 
0377 34910 652 2776 14841 
0366 34907 655 2777 §=14853 
0361 34906 653 2777 = =14868 
0356 34910 652 2778 14883 
Doll, Eo RvP OL Ay ie 2 
EMP S§ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0790 34159 2665 14814 
0733 DD (3423) £ 2679 §=14795 
0681 H 3430 I 2692 14777 
0635 I 3437 1 2703 14761 
0559 I 3449 I 2722 14736 
0493 F -3462 G 2740 14715 
0510 34784 2752.. 104728 
0514 3486 D 2757 14734 
0517 34888 2759 14740 
0519 34907 2760 14746 
0521 34916 2161 1e4751 
0519 34918 2761 14754 
0515 3492 B 2762 14756 
0503 34913 2062 AVGT60 
0482 34906 2764 14768 
0472 34910 2766 14780 
0453 34903 2767 14788 
0432 34899 2769 14796 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLO=ee 
CLO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


PO4 -P- NO2 NO3 SIO 


DEETA=D 


00CO0 
0013 
0026 
0037 
0056 
0075 
0092 
0106 
0119 
0133 
0146 
0159 
0172 
0198 
0249 
0300 
0350 
0400 


POT.EN 


00000 
oocol 
00002 
00005 
00013 
00025 
00040 
00056 
00075 
00097 
00123 
00151 
00183 
00256 
00441 
00676 
00960 
01290 


PH 


SVA 


1399 
1268 
BESS 
1042 
0862 
0693 
OS92 
0545 
0528 
0521 
0519 
0517 
0515 
0512 
C505 
0501 
0494 
0483 


87 


DEPTH TE MR SAL‘ OXYGEN SGMT SOUND) DELTA-D’ POT.EN SVA 
0800 0417 34902 2771 14806 0448 01663 0473 
1000 0387 34902 2774 14828 0542 02533 0456 


1200 0367 34907 2777 14852 0633 03567 0445 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 032 
LAT 62-530N 
LON 56-550W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
179 0000 
179 0050 
179 0099 
P79) OT50 
179 0200 
to O50 L 
179 =0402 
490502 
179 0600 
179 0697 
179 0794 
179 +0894 
179 0998 
148 1090 
148 1190 
148 1290 
148) ©1393 
148 1495 
148 1698 
148 1887 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 
*0300 
0400 

0500 


YR 
MONTH 
DAY 04 
HR 17.9 
C/I 1810 


1965 
9 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.DPTH 
w-COLOR 
W-TRNSP 


2318 
Ld 


88 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


Or Br SE RE Ve ee D 


EN 


SGMT 


2654 
2720 
2152 
2757 
2761 
2763 
2765 
2767 
2770 
AT 2 
Pag Ge 
Pat 1 be: 
2776 
2776 
201 
2777 
2778 
2780 


2783 


TAN Se Beth Pee) 


Le MP oS A lL eOXYG 
0750 33946 
O577 34484 689 
0592 34924 654 
0571 34945 665 
0557 34974 668 
0538 34976 657 
0502 34944 657 
0464 34917 655 
0446 34926 647 
0427 34926 646 
0414 34922 643 
0400 34928 644 
0385 34915 652 
0377 34912 657 
0368 34911 654 
0363 34911 656 
0357 34910 654 
0355 34938 652 
0346 646 
0330 34945 
EM PSSA bb OXYG 
0750 33946 
Ul D 83409 E 
0686 F 3422 I 
O659' I" 3433" | 
O577 34484 
0575 E 3474 G 
0592 34927 
0583 3496 I 
0571 34945 
0563 34960 
0557 34974 
0553 34980 
0548 34982 
0538 34976 
0503 34945 
0465 34917 


EN 


SGMT 


2654 
2670 
2684 
2697 
2720 
2740 
2753 
2057 
205 ¢ 
2759 
2761 
2762 
2762 
2763 
2165 
2767 


SOUND 


14796 
14743 
14763 
14763 
14766 
14775 
14776 
14777 
14786 
14794 
14805 
14815 
14826 
14838 
14851 
14866 
14881 
14897 


14953 


ATED 
SOUND 


14796 
14787 
14778 
14771 
14743 
14750 
14763 
14764 
14763 
14764 
14766 
14768 
14771 
14775 
14776 
14777 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLDO-TPE 
CLO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


P04 -P- NO2 NO3 SIO 


DELTA=D OGROT. EN 
0000 00000 
0014 oocol 
0027 00003 
0039 00006 
0059 00014 
0079 00026 
0095 00040 
0109 00057 
0123 00077 
OP37 00099 
0150 00125 
0163 00153 
0176 00185 
0202 00257 
0253 00440 
0302 00670 


PH 


Ceein Tt © ae 


0600 
0700 
0800 
1000 
1200 
1500 


0446 
0427 
0413 
0385 
0367 
0355 


eae «ta 


34926 
34926 
34922 
34915 
34911 
3493 E 


89 


SGMT 


2770 
2772 
2773 
2776 
2777 
2719 


SOUND 


14786 
14794 
14805 
14827 
14853 
14898 


DELTA-D 


0351 
0398 
0444 
0535 
0624 
0759 


POT.EN 


00943 
01256 
01612 
02453 
03472 
05347 


SVA 


0469 
0457 
0454 
0444 
0443 
0442 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 033 
LAT 63-000N 
LON 56-000W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
218 0000 
218 0049 
218 0102 
218 0159 
218 0216 
218 0332 
218 0443 
218 0544 
218 0632 
218 0707 
218 O772 
218 0829 
218 0885 
220 1079 
220-71 T719 
ZE0" SEZ TE 
223° 4363 
223 1485 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 
#0100 
0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 
#0300 
0400 

0500 

0600 

0700 


YR 


1965 DEPTH 2254 


MONTH 


DAY 
HR 


0738 


E M 


0738 
0718 
0698 
0680 
0668 
0611 
0561 
0544 
0541 
0539 
0534 
0531 
0529 
0525 
0501 
0477 
0462 
0434 


9 MXSAMPD 


04 NO.DPTH 


21.2 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


WB = al I 


mow 


Ke) 
18 


90 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


EB) 3S) SER BV RELLO 


S AL OXYGEN 


34108 

34641 678 
34896 671 
34930 677 
34949 671 
34958 672 
34929 672 
34923 670 
34933 653 
34931 649 
34927 645 
34930 649 
34928 647 
34910 661 
34918 659 
34925 659 
34938 654 
34936 648 


SGMT 


2668 


IN -T-6 ROP OL 


S A L OXYGEN 


34108 
3423 B 
3435 C 
3445 E 
34648 
3480 C 
34891 
24937 -E 
3493 C 
34937 
34945 
34951 
34956 
34960 
34941 
34923 
34929 
34931 


SGMT 


2668 
2681 
2693 
2703 
2721 
2740 
2754 
2159 
2760 
2760 
2761 
2762 
27163 
2764 
2765 
2766 
2768 
2772 


SOUND 


14794 
14782 
14749 
14753 
14758 
14773 
14777 
14787 
14795 
14798 
14802 
14808 
14812 
14833 
14848 
14862 
14880 
14894 


ATED 
SOUND 


14794 
14789 
14785 
14780 
14781 
14765 
14750 
14748 
14751 
14754 
14756 
14759 
14763 
14769 
14775 
14782 
14793 
14798 


XX AIR T VIS 
XX WET B STN 

ww-CODE 

CLO-=FPE 

CLO-AMT Hw 
PO4 -P- NO2 NO3 SIO 


DELTA-D 


0000 
0013 
0025 
0036 
0055 
0075 
0091 
0105 
0118 
0132 
0145 
0157 
0170 
0196 
0246 
0297 
0346 
0394 


POT.EN 


00000 
ood0odl 
o00Cc02 
00005 
00013 
00025 
00040 
00056 
00074 
00096 
00121 
00150 
00181 
00253 
00435 
00668 
00949 
01269 


PH 


SVA 


1366 
1248 
Pt39 
1039 
0878 
0697 
0571 
0529 
0522 
0521 
0513 
0508 
C505 
0503 
0500 
0497 
0486 
0462 


91 


DEPTH TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D POT.EN SVA 
0800 0412 34928 2774 14805 0440 01624 0448 
1000 O377 3492 B 2776 14823 0530 02450 0434 


1200 0363 34919 2778 14851 0617 03444 0432 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 034 
LAT 63-0O80N 
LON 55-100W 
MARSD SQ 222 


GMT OEPTH T 


016 0000 

016 0051 

016 0101 

016 0152 

016 0202 

016 0301 

016 0396 

016 0486 

016 0573 

016 0661 

016 0752 

016 0852 

016 0968 

022 1104 

O22 1203 

O22 1301 

022 1401 

O22 1501 

O22 1601 
DEPTH 7 

0000 

0010 

0020 

#0030 

#0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

OL 

0200 

0225 

0250 

#0300 

0400 

0500 

0600 


VR E965" DERTR prot 


MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 05 NO.DPTH 
HR 01-6 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


16 
19 


92 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OB 4S 2B “RV AED 


EM oP Si JAcL.  -GXYGEN 


0610 32320 


0645 34595 703 
O577 34832 102 
0587 34897 700 
0636 35040 652 
0576 34983 657 
0547 34964 683 
0519 34956 666 
0572 34962 668 
0498 34943 657 
0487 34938 657 
0453 34934 653 
0425 657 
0386 34910 647 
0373 34907 652 
0364 34905 652 
0360 34913 647 
0351 34925 644 
0343 34924 643 


SGMT 


2545 


BONS TER Pa Ont 


EMP: -SeAAL” \OX¥GEN 
0610 32320 
O612 C 3279 I 
OG13./E 3223 1 
0614 G 3361 I 
0615 [I 34262 
0614 D 3484 I 
0578 3484 C 
0574 3487 E 
0585 34895 
0610 B 3497 D 
0634 35035 
0630 D 3505 G 
0618 E 3504 I 
O577 34985 
0545 34963 
0529 B 34957 
0553 C 34957 


SGMT 


2545 
cou. 


SOUND 


14719 
14772 
14756 
14769 
14799 
14790 
14794 
14797 
14833 
14818 
14828 
14831 


14844 
14855 
14868 
14883 
14896 
14910 


A T6.0 
SOUND 


14719 
14728 
14736 
14743 
14755 
14767 
14756 
14759 
14768 
14783 
14798 
14800 
14800 
14791 
14794 
14804 
14830 


XX AIR T 

XX WET B 
ww-CODE 
CUD-—TRE 
CLD-AMT 


VIS 
STN 


Hw 


P04 -P-— NO2 NO3 SIO 


DELTA-D 


0000 
0024 
0044 
0062 
0089 
O1lll 
0127 
0143 
0158 
OlWg3 
0188 
0202 
0216 
0244 
0299 
0354 
0409 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00ocCc9 
00019 
00033 
00047 
00065 
00087 
00112 
00140 
00171 
00206 
00284 
00481 
00732 
01052 


PH 


DEPTHA(:T. EVM IP 


0700 
0800 
1000 
1200 
1500 


0490 B 
0472 
0415 
0373 
0351 


Spay 4, 


34940 
34936 
34920 
34907 
34925 


93 


SGMT 


2766 
2768 
2773 
2776 
2780 


SOUND 


14821 
14830 
14839 
14855 
14896 


DELTA-D 


0465 
0518 
0618 
0712 
0848 


POT.EN 


01423 
01828 
02755 
03821 
05704 


SVA 


0524 
0515 
0477 
0453 
0438 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 035 
LAT 63-170N 
LON 54-200W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0099 
0148 
0196 
0295 
0393 
0492 
0592 
0693 
0794 
0895 
0993 
1085 
1172 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 05 
rR Ose f 
C/I 1810 


Tees Muse Gast a 
0690 334 
0675 346 
0598 348 
0569 349 
0565 349 
0539 349 
0501 349 
0475 
0454 
0439 349 
0414 349 
0401 349 
0381 349 
0367 349 
0363 349 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


1312 
12 
15 


94 


GO By SHER ReVe Ea D 


L OXYGEN 
56 
22 672 
ia 669 
16 668 
67 663 
69 657 
27 661 
649 
645 
ou 637 
28 643 
28 642 
33 646 
38 648 
38 6o2 


LON? E EE Ree eo 


EMP S AL (OXYGEN 
0690 33456 
0684 B 3370 I 
OG7T) CC. ¥3393e01 
0672 E. o346h3, 1 
0675 34622 
0637 B 3478 I 
0597 34814 
0578 34875 
0569 34919 
0566 34950 
0564 34969 
0559 3498 B 
0553 3498 B 
0537 34967 
0499 34926 
0473 3492 E 
0453 3493 € 
0437 34936 
0413 34928 
0380 34933 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2624 14766 
2718 14784 
2743 14764 
255" TH 62 
2029 "iS (68 
2763 14774 
2764 14774 
Zt 2) LaT98 
2774 14805 
2775 14816 
2777 =14824 
219 ~ T4834 
2780 14846 
Ate 3 
SGMT SOUND 
2624 14766 
2644 14769 
2663 14771 
2680 14773 
2718 14784 
2t35 14715 
2743 14764 
2750 14761 
2755. 14762 
ZhoB rT OLA GS 
2759 14769 
2tole ele? 71 
21622 14113 
2763 14774 
2764 14775 
2767 14780 
2769 14789 
2772 14799 
2774 14805 
2778 14825 


XX AIR T VIS 
XX WET B STN 

WW-CODE 

CLO-3FPE 

CLO-AMT HW 
P04 "=P= NOZ NOS SIC 


DELTA-D 


0000 
0017 
0032 
0046 
0068 
0088 
0106 
0122 
0137 
0151 
0165 
ors 
OTsl 
0217 
0269 
O319 
0368 
0416 
0462 
0550 


POT.EN 


00000 
oo0oo1 
00003 
CO0C7 
00015 
00028 
00044 
00063 
00084 
00107 
00133 
00162 
00194 
00267 
00453 
00687 
00964 
01282 
Obes 1 
02454 


PH 


SVA 


1789 
1598 
423 
1264 
0907 
0742 
OGT3 
0607 
0567 
0543 
0531 
0522 
0516 
OS12 
0509 
0494 
0478 
0462 
0450 
0424 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 036 
LAT 63-180N 
LON 53-280W 


MARSD SQ 222 


0000 
0047 
0094 
0141 
0189 
0283 
0378 
0474 
0571 
0669 
O767 
0865 
0965 
1065 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 05 
HR 09.3 
C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.DPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


1294 
VB 
14 


95 


WAVES 1 
WAWES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


0640 
0702 
0620 
0580 
0574 
0550 
0523 
0502 
0481 
0456 
0439 
0420 
0407 
0389 


EM 


0640 
0651 
0659 
0666 
0698 
0659 
0613 
0589 
0578 
0574 
0572 
0566 
0560 
0545 
0518 
0497 
0473 
0450 
0432 
0399 


QERTH Shave -Mi-P 


a TC) 


SLA & 


33223 
34442 
34785 
34927 
34982 
34975 
34963 
34961 
34938 
34922 
34930 
34923 
34924 
34915 


QO? B? St Er RE VIE) 0 


OXYGEN 


SGMT 


2612 
2700 
2738 
2754 
2759 
2762 
2764 
2766 
2767 
2769 
2771 
2773 
2774 
2775 


DN eee as) Gat 


SAL 


22223 
oo 2075 
S376 1 
3399) 1 
3448 C 
3471 I 
34811 
3490 B 
34942 
34973 
3499 B 
3499 C 
3499 C 
34973 
34963 
34956 
34932 
34924 
34928 
34919 


OXYGEN 


SGMT 


2612 
2633 
2652 
2669 
2703 
PRD f 
2741 
2750 
£156 
2758 
2760 
2761 
2761 
2762 
2765 
2767 
2767 
2769 
Zar 
2774 


SOUND 


14743 
14792 
14771 
14765 
14771 
14777 
14781 
14789 
14796 
14801 
14811 
14819 
14830 
14839 


1 VE Work ta 
SOUND 


14743 
14753 
14761 
14769 
14791 
14783 
14770 
14766 
14766 
14769 
14772 
14774 
14775 
14778 
14783 
14791 
14797 
14804 
14813 
14833 


XX AIR T 
XX WET B 
wWW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P— NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 oocdgo 
0018 oo00ol 
0034 00003 
0049 00007 
0073 00017 
0097 00031 
0116 00048 
0132 00067 
0147 00088 
0161 00111 
0174 00137 
0188 00166 
0201 00198 
O22 00272 
0278 00457 
0329 00691 
0379 00976 
0429 01308 
0478 01682 
0572 02554 


VIS 
STN 


HW 


S10 


PH 


SVA 


1900 
1705 
1526 
1363 
1044 
0824 
0694 
0607 
0560 
0537 
0528 
a4 
0519 
0518 
0505 
0497 
0498 
0487 
0472 
0459 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 037 
LAT 63-240N 
LON 52-500W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
121 0000 
121 0049 
V2l (0093 
121 0136 
N28 es OB hat a 
121 0249 
121 0318 
121 0385 
121 0452 
Meas Be Clo eg 
121 0585 
121 0655 
P22 e (O7T25 
121 0794 
121 0864 
I2i 0929 
121 0987 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 


YR = 1965:% DEPTH 1568 WAVES 1 XX AIR T VIS 
MONTH 9 MXSAMPD 10 WAVES 2 XX WET B STN 
DAY 05 NO.DPTH 17 WND-OIR wwW-CODE 
Heicdzsel “W-COLGR WND-SPD CLDO-TPE 
C/I 1810 W-TRNSP BARO CLO-AMT HW 
OP BSP Er River Ge D 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND PO4 -P- NO2 NO3 SIO 
0495 32891 2603 14680 
0218 32958 782 2635 14571 
0326 33528 746 2671 14633 
0386 33919 a2) 2696 14670 
0436 34117 712 2707 14701 
0509 34442 686 2724 14747 
0593 34845 663 2746 14798 
0592 34992 659 2758 14811 
0575 618 
0554 34974 569 276122 48 bT 
0536 34968 571 2763 14821 
0516 34967 564 2765: “E4824 
0491 34947 664 2767 14825 
0474 34929 630 2767 14830 
0462 34945 646 2770 14836 
0443 34948 641 2772 14839 
0433 34934 638 2772 14845 
LON@ TER PROF L cA lr 6/0 
Eee S A tL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D- POT.EN 
0495 s2891 2603 14680 0000 00000 
0437 S29 ie t 2611 14658 0020 oo00l 
0387 3294 I 2619 § 14659 0038 00004 
0345 3298 I 2626 14623 0057 00009 
0219 3297 B 2636 14571 0091 00023 
0264 3328 I 2656 14599 0131 00048 
0337 33603 2676 14640 0166 00079 
0373 33835 2691 14662 0197 00115 
0405 3400 C 2701 14682 0226 00154 
0436 34117 2707 14701 0252 00198 
0461 3422 C 2713 14717 0277 00246 
0486 3433 C 2719 14732 0301 00298 
0510 34448 2725 14748 0323 00353 
0575 347 Oe 2741 14787 0363 00465 
0589 3500 D 2159. 148 P2 0428 00695 
0560 3499 D 2761 14817 0485 00955 
0532 34968 2763 ~ 14822 0540 01268 
0500 34955 2766 14825 0594 01629 
0473 34930 2767 14830 0647 02037 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 038 
LAT 63-480N 
LON 53-480W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203° 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 


0000 
0050 
0099 
0149 
0199 
0299 
0399 
0498 
0597 
0695 
0793 
0893 
0992 
1090 
LL92 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
*0250 


a7 


YR 1965 DEPTH 1386 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 12 WAVES 2 
DAY 05 NO.OPTH 15 WND-DIR 
HR 20-3 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OB AS JESRuV WENO 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0580 33185 2617 14719 
0468 33986 702 2693 14692 
0544 34573 681 2731 14739 
0554 34762 676 2744 14754 
0545 34836 676 2751 14759 
0557 34961 666 2760 14782 
0519 34931 671 2762 14783 
0510 34941 666 2764 14796 
0490 34923 666 2765 14803 
0471 34925 659 2767 14812 
0451 34923 655 2769 14820 
0434 34919 650 2771 14829 
0416 645 
0405 34922 647 2774 14850 
0383 34920 652 2776 14858 
IGNatel ReEYO USAYTIE 0 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0580 33185 2617 14719 
O561) Dee3ass: C 2634 14715 
06450 Gar3356. F 2650 14713 
05315 1n9337.2) 4 2065)) L4cLt 
0468 33986 2693 14692 
0499 E 3432 D 2716 14723 
0545 34579 2731). LAagS9 
0555 3470 F 2740 14749 
0554 34764 2745 14754 
0550 3481 B 2748 14757 
0545 34838 2151, e759 
0549 B 3488 B 2754 14765 
0552, 8 5 3491...C ara6) 14771 
0557 34961 2760 14782 
0519 34931 2762 14783 
0510 34941 2764 14796 
0489 34923 2765 14804 
0470 34925 2767 14812 
0450 34923 2169. 14821 
0415 34920 211s) ‘14839 
0381 34920 2716), 14859 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0018 00001 
0034 00003 
0049 00007 
0075 00017 
0101 00034 
0122 00053 
0141 00074 
0158 00099 
0174 00126 
0190 00156 
0205 00189 
0220 00224 
0247 00303 
0302 00497 
0355 00743 
0408 01043 
0460 01392 
0511 01785 
0610 02697 
0704 03763 


VIS 
STN 


SVA 


1858 
1693 
1541 
1402 
1138 
0923 
0785 
0707 
0664 
0630 
0606 
0583 
0565 
0541 
0530 
0524 
0524 
0510 
0498 
0477 
0454 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 039 
LAT 63-420N 
LON 54-430W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
0000 
0050 
0099 
0149 
0198 
0298 
0398 
0499 
0600 
0700 
0798 
0895 
0985 


239 
239 
239 
239 
239 
239 
(Roh) 
239 
239 
239 
239 
239 
239 


98 


YR 1965 DEPTH 1130 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 10 WAVES 2 
DAY 05 NO.DPTH 13 WNO-DIR 
HR 23-9 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBS, ECR EVSESD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0545 32722 2584 14698 
0487 34271 700 2113, 514103 
0478 34487 694 2732 14711 
0529 34674 684 2740 14742 
0545 34792 676 2748 14758 
0564 34911 670 2755 14784 
0568 34983 661 2760 14803 
0547 34968 663 2761 14811 
0518 34949 668 2763 14816 
0495 34940 659 2765 14823 
0466 34926 651 2768 14827 
0439 34931 649 2771 14832 
0420 34926 648 2773 =14839 
TON The. RiP Pe AS Shee 
E M S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0545 32722 2584 14698 
0529 3304 I ZOL2 | £46971 
0514 3334 I 2637 14697 
0502 3361 I 2659 14698 
0487 34271 2713 14703 
0476 3446 I 2730, 14705 
0479 34491 2732 14711 
0503 34591 2737 14726 
0530 34677 2741) 14743 
0540 34743 2745 14752 
0546 34795 2748 14759 
0552 3484 B 2750 14766 
0557 3487 C 2752 14773 
0564 34913 Zio, 4185 
0568 34983 2760 14803 
0547 34968 2762 14811 
0518 34949 2763 14816 
0495 34940 2765 148623 
0465 34926 2768 14827 


XX AIR T 
XX WET B 
ww-CODE 
CUD-TRE 
CLDO-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00Cc00 
0020 00001 
0038 00C04 
0054 00008 
0078 00017 
0100 00031 
0120 00049 
0139 00071 
0157 00096 
0174 00125 
0191 00156 
0207 00191 
0222 00229 
0252 00313 
0310 00519 
0365 OO777 
0420 01088 
0474 01449 
0527 OLE? 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 040 
LAT 63-380N 
LON 55-350W 


MARSD SQ 222 


0000 
0049 
0097 
0145 
0191 
0287 
0385 
0487 
0591 
0697 
0801 
0900 
0990 
1062 


0200 
0225 
#0250 
0300 


0500 
0600 
0700 


1000 


YR 1965 DEPTH 1203 
MONTH 9 MXSAMPD ry 
DAY 06 NO.DPTH 14 
HR 03.7 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


0650 
0497 
0549 
0577 
0584 
0576 
0560 
0527 
0507 
0474 
0452 
0434 
0411 
0395 


BERTH SUvE “MiP 


ms G) © 


SAL 


32947 
34126 
34590 
34821 
34917 
34997 
34990 
34958 
34944 
34929 
34918 
34919 
34939 
34931 


99 


OF BP St & Re Yh er D 


OXYGEN 


695 
690 
683 


TON eRe Pee. UL 


SA 


32947 
3321 G 
3346 I 
3368 I 
34140 
3443 I 
34610 
3475 B 
34835 
3489 B 
34930 
3496 B 
3498 B 
34999 
34986 
34956 
34943 
34929 
34918 
3493 B 


OXYGEN 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2589 14744 
2701 14705 
2731 14741 
2746) 14763 
2753 14775 
2760 14788 
2762 14798 
2763 14801 
2764 14810 
2767 14813 
2769 14822 
2771 14831 
2775 14836 
2776) §=14841 
AA SERD 
SGMT SOUND 
2589 14744 
2614 14736 
2637 14730 
2657 14726 
2702 14706 
2723) 14721 
2733 14742 
244) 14755 
2747 14765 
etal 14tis 
2754 14776 
2756 14781 
2758 14784 
2761 14790 
2762 14798 
2763 14802 
2765 14810 
2767 14814 
2769 14821 
21t& 148374 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P-— NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0020 oocdl 
0038 00004 
0054 00008 
0079 00018 
0103 00033 
0124 00051 
0142 00072 
0159 00096 
OTS 00122 
0190 00151 
0204 00183 
0219 00217 
0246 00294 
0300 00488 
0354 00737 
0407 01040 
0460 01391 
0511 01787 
0609 02689 


VIS 


PH 


SVA 


2119 
1885 
1672 
1478 
1054 
0856 
0770 
0691 
0641 
0607 
0584 
0565 
0550 
0335 
0534 
053) 
The | 
0511 
0504 
0462 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 041 
LAT 63-310N 
LON 56-340W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
085 0000 
085 0050 
085 0099 
085 0149 
085 0198 
0857940299 
085 0398 
085 0498 
085 0598 
085 0697 
095 0788 
099 0903 
099 1005 
099 54106 
099 1208 
099 1311 
099 1414 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


1 


00 


YR» 1965 - DEPTH 1477 WAVES 1 

MONTH 9 MXSAMPD 14 WAVES 2 

DAY 06 NO.OPTH 17 WNO-DIR 

HR 08.5 W-COLOR WNO-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

OP Bi SVEMRAVICER D 

Tee aMyP) aes L OXYGEN SGMT SOUND 
0640 33048 2598 14741 
0502 34234 102 2709 14709 
0567 34645 680 2733 14749 
0590 34879 667 2749 14770 
0587 34959 657 2756 14778 
0573 34980 657 2759 14789 
0545 34964 659 26h a 4794 
0507 34933 664 2764 14794 
0485 34928 652 2766 14802 
0463 34920 647 2768 14809 
0435 34912 648 ZTT0i S482 
0419 645 

0399 649 

0384 651 

0373 651 

0364 649 

0355 650 

ENT ESRee SOR AV teed 

EM, Pees L OXYGEN SGMT SOUND 
0640 33048 2598 14741 
0614 D 3331 I 2622 14736 
0591 G 3354 I 2643 14731 
OS72) 12 G33 7658 2663 14728 
0502 34234 2709 14709 
O525 -Ee 1345001 2t2t ~V4T26 
0568 34651 2734 14750 
0583 34788 2743 14762 
0590 34882 2749 4770 
0590 3493 B 2083 VEGIES 
0587 34961 2756 14778 
0584 3498 C 2757 14781 
0581 349850 2758 14784 
0573 34980 2759 14789 
0544 34963 2761 14794 
0506 34933 2764 14794 
0485 34928 2766 14802 
0462 34920 2768 14809 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00C00 
0019 00001 
0037 00004 
0052 00007 
0076 00017 
0099 00c31 
0119 00049 
0137 00070 
0153 00093 
0168 00118 
0183 00146 
0197 00177 
0211 00211 
0239 00289 
0293 00486 
0347 00734 
0399 01031 
0451 01375 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2031 
1809 
1606 
1421 
0989 
0818 
OT59 
0679 
0621 
0586 
0565 
0554 
0548 
0547 
0537 
0526 
0514 
0504 


101 


DEPTH TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D POT.EN SVA 


1000 0400 
1200 0374 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 042 
LAT 63-250N 
LON 57-300W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
132 0000 
132 >°0059 
132 0109 
132 0161 
P32, 6021 
52, 70S T2 
132 0411 
132.) 705'10 
132 0606 
132 oO701 
132 0798 
132°0899 
132 1005 
137 1106 
M3 pacol 
LS 70s 
137 1407 
3 1507 
137 1605 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
#0300 
0400 
0500 
0600 


1 


02 


YR 1965 DEPTH 1751 WAVES 1 

MONTH 9 MXSAMPD 16 WAVES 2 

DAY 06 NO.DPTH 19 WND-DIR 

HR 13-0 wWw-COLOR WNO-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

On B2.St- ERS VERO 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0660 33621 2641 14757 
0168 33757 w25 2702 14561 
0325 34203 705 22 VAC ae 
0383 34466 691 2740 14681 
0439 34647 680 2749 14715 
0506 34865 675 2758 14762 
0513 34916 671 2761 14782 
0513 34936 664% 2763 14799 
0482 34907 670 2764 14801 
0467 34906 661 2766 14811 
0451 34905 661 2768 14820 
0438 34907 653 2769 14832 
0419 34909 645 2772) «14842 
0404 34908 645 2013) 14852 
0390 34910 650 2775 14863 
0377 34905 653 2176 14875 
0372 34910 650 2777 14889 
0360 34908 654 2778 14901 
0351 34921 644 2779 = 14914 
LUNA Te ee R Wea.Dy LA Tae (0 

EMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0660 33621 2641 14757 
0574 I 3365 H 2654 14724 
0497 I 3369 I 2666 14695 
0430 £ 3373 I 2676 14669 
0322 I 3381 I 2694 14627 
O195 I +3369 I 2711 14578 
0281 H ~3412 F 2722 14622 
0349 B 3430 B 2730 14658 
0375 B 3442 B 2737 14675 
0399 34523 2743 14691 
0427 34612 2747 14708 
0452 34688 2750 14723 
0472 34753 2753 14736 
0501 34849 2758 14758 
0514 34915 2761 14781 
0514 34936 2163. alaior 
0484 34909 2764 14801 


XX 
XX 


P04 -P- NO2 NQO3 


DELTA-D 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 


0000 
0016 
0030 
0044 
0068 
0095 
0118 
0138 
0158 
0175 
0192 
0208 
0223 
0252 
0307 
0361 
0415 


POT.EN 


00Cc00 
oocol 
0C003 
00006 
00016 
C0033 
00053 
00077 
00104 
00134 
00166 
00200 
00237 
00319 
00517 
OO767 
01069 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1628 
1501 
1391 
L2o3 
PE30 
0963 
0863 
0790 
0725 
O677 
0641 
0613 
0590 
0558 
0536 
0532 
0528 


103 


DEPTH T EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN SVA 
0700 0467 34906 2766 14811 0468 01424 0520 
0800 0451 34905 2766 FESS 21 0520 01826 0512 
1000 0420 34909 2771 14841 0621 02765 0491 
1200 0391 34910 2775 =14863 0719 03871 0473 


1500 0361 34908 2777 14900 0861 05850 0463 


C-REF-NO OOL 


CONS. NO 043 
LAT 63-210N 
LON 58-260W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0058 
0106 
O55 
0203 
0299 
0395 
0490 
0587 
0685 
0786 
0888 
0994 


1 


04 


YR 1965 DEPTH 1111 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 10 §WANVES 72 
DAY 06 NO.OPTH 13. WND-OIR 
HR 18.0 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O48 4S 4E4R GV SE 4D 
TOE \M <P (SoAsL (OXYGEN “USGMT “SOUND 
0700 33776 2648 14774 
0517 34313 695 2713 14718 
0479 34747 681 2752 14716 
0503 34832 676 2756 14735 
0520 34905 676 2760 14750 
0523 34934 674 2762 14768 
0498 34922 671 2764 14773 
0479 34914 671 2765 14781 
0461 34907 670 2767 14790 
0445 34909 657 2769 14799 
0427 34913 650 2771 14869 
0402 34905 641 2t73. “P4615 
0384 34909 636 2775 =14825 
1 NSE RK UPROrE Abateee Dp 
EM S A L OXYGEN SGMT SOUND 
0700 Cee Ms) 2648 14774 
0661 2390 5F 2662 14762 
0626 3401 I 26016 gla St 
0594 3412751 2688 14742 
0542 3431 1 2710 14726 
0494 3449" F 2730 14713 
0479 3470 C 2748 14714 
0485 3480 G 2156 14722 
0499 S453 C 2756 14732 
0511 34865 2758 14742 
0519 34901 2760 14750 
0524 3492 B 2761 14756 
0526 34930 \C 2761 14761 
0523 34934 2762 14768 
0497 34922 2764 14774 
0477 34913 2765 14782 
0459 34907 2767 14791 
0443 34910 2769 14801 
0424 34912 2771 14810 
0383 34909 2tts' 14826 


DELTA-D 


AIR T 
WET B 
whW-CQDE 
GELO= TRE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00003 
O000C6 
00015 
00029 
00044 
00061 
00081 
00104 
00130 
00159 
00191 
00265 
00452 
00689 
00976 
01309 
01684 
02545 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1563 
1424 
297 
1180 
0978 
0794 
0619 
0553 
0550 
C542 
0528 
0522 
0519 
0520 
0510 
0505 
0499 
0488 
0474 
0446 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 044 
LAT 63-120N 
LON 59-160W 


MARSD SQ 222 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 06 
HR 21.2 
C/I 1810 


GMT’ (DEPTH, Tecb’ MaPe 2SicA 
212 0000 0705 338 
212 0047 0479 340 
212) 0094 0390 342 
212) 7OYAL 0451 346 
212 0188 0497 348 
212 0283 0498 348 
212 0378 0489 348 
212 0474 0477 348 
212 571 0464 
212 0670 0445 349 
212 Oto 0425 348 
212 0870 0402 
DEPTH EiyM, Pe. SCA 
0000 0705 338 
0010 0644 338 
0020 0590 339 
#0030 0543 339 
0050 0469 340 
0075 0409 341 
0100 0394 B 342 
0125 0423 C 345 
0150 0462 347 
0175 0487 348 
0200 0501 348 
0225 0505 Bae 348 
#0250 0505 B 348 
0300 0497 348 
0400 0486 348 
0500 0474 348 
0600 0459 348 
0700 0439 348 
0800 0418 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
w-COLOR 
W-TRNSP 


l 


1020 
09 
12 


05 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OBS) seas Vet ED 


L OXYG 
66 
16 LOD 
09 702 
88 671 
26 656 
73 660 
86 655 
90 657 
660 
00 653 
86 645 
640 


EN 


SGMT 


2654 
2699 
2719 
dil bs oh | 
2756 
2760 
2762 
2764 


2768 
2769 


Pie NoT ECR SP Ou 


L 


66 
8 
i 
4 
8 
4 
7 
3 
3 
a. 
4 
7 
8 
iar 
87 
93 
99 
93 


mnODO T= Oe asm 


OXYGEN 


SGMT 


SOUND 


14778 
14697 
14669 
14709 
14738 
14754 
14766 
14777 


14797 
14805 


At. ED 
SOUND 


14778 
14756 
14736 
L4719 
14693 
14673 
14673 
14692 
14715 
14731 
14741 
14748 
14752 
14757 
14769 
14780 
14791 
14799 


XX 
XX 


p 


D 


AIR T 

WET B 

wW-CODE 

CLD-TPE 

CLO-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0015 00001 
0028 00003 
0042 00006 
0065 00016 
0091 00032 
0413 00052 
0133 00075 
0149 00097 
0163 00121 
0177 00148 
0191 00178 
0205 00211 
0232 00287 
0285 00479 
0337 00722 
0389 01013 
0440 01351 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO OOL1 


CONS. NO 045 
LAT 63-O80N 
LON 59-540W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0058 
0107 
0157 
0205 
0302 
0401 
0498 
0596 
069% 
0793 
0894 
0997 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
#0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


1 


06 


YR EN965 SIDEPTH 1111 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 10 WAVES 2 
DAY 06 NO.OPTH 13 WNOD-DIR 
HR 23.5 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O'7B.4S FE GR eV TEAD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0720 33723 2641 14782 
0527 33904 696 2680 14716 
0428 34486 694 2737 14691 
0479 34744 676 2752 14724 
0492 34822 692 2756 14738 
0506 34907 684 2762 14761 
0483 34933 670 2766 14768 
0458 659 
0433 34911 656 2770 14780 
0420 34919 644 2tt2 “T4790 
0398 34917 641 2774 14798 
0395 34920 647 2775 Vasis 
0376 34905 643 2776 14822 
1 NO CE oR POOL AT Head 
ECM 2 *S\VAwL. “OXYGEN: -SGMT \. SOUND 
0720 33723 2641 14782 
0674 B 3377 I 2651 14766 
G632; Cygess2 4 2660 14751 
0594 0ee3388 4 2670 14738 
0531 E°<13399 I 2686 14718 
0481 B 3410 I 2701 14703 
0436 3440 G 2129, 14692 
0440 D 3461 C 2745 14701 
0468 B 3472 B 2t5). 14738 
0486 3478 C 2126 14730 
0492 34818 2156: 14137 
0497 34846 2758 14744 
0502 34871 2159 14750 
0506 34906 2762 14761 
0483 34933 2766 14768 
0457 3493 C 2769 14774 
0432 34911 2170 14780 
0419 34919 iia. S19 
0398 34917 2774 14799 
0376 34905 2776) = 14823 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
GBD- TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 O0Oocood 
0016 00001 
0031 00003 
0045 00007 
0071 00017 
0099 00035 
0123 00056 
0141 OO0077 
0157 00099 
0172 00124 
0186 00151 
0200 00181 
0214 00215 
0240 00290 
0291 00472 
0339 00696 
0387 00963 
0433 01273 
0478 01621 
0567 02447 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1629 
1534 
1444 
1360 
1204 
1068 
0798 
0649 
0597 
0574 
0558 
0546 
0536 
0521 
0486 
0473 
046% 
0453 
0439 
0441 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 046 
LAT 63-020N 
LON 60-370W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
0000 
0058 
0107 
0156 
0204 
0300 
0395 
0488 


019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
*0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY O7 
HR 01.9 
C/I 1810 
TIVE MMP OSLA 
0610 328 
0105 
-0019 338 
0319 343 
0412 346 
0424 347 
0410 
0221 
TE Pi ASA 
0610 328 
0481 C 329 
0366 F330 
0267 H0331 
0115 din334 
0020 D 336 
-0024 B 338 
0093 I 340 
0272 F 343 
0373 iD 0345 
0410 346 
0426 C 347 
0434 D 348 
0424 347 
0378 H 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


5 


Jt 


63 
05 
8 


O07 


OB SER: VED 


L OXYGEN 
46 
7144 
68 674 
19 682 
33 663 
62 639 
630 
569 


LENO EP RE. PWT L 


L OXYGEN 


CO TOT mt met et ot et TT 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNDO-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2586 14726 
2722 14486 
2739 14651 
2750 14702 
2759 14725 
Au Tiorey D 
SGMT SOUND 
2586 14726 
2611 14677 
2631 14632 
2649 14592 
2677 14531 
2703 14496 
2724 14483 
2732 14543 
2739 14629 
2744 14679 
2749 14701 
21586; 114143 
2761 14721 
2759. 14725 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 ooc0cod 
0020 00001 
0039 00004 
0055 00008 
0084 00019 
0113 00038 
0137 00059 
0157 00082 
0175 00108 
0193 00137 
0209 00168 
0223 00200 
0237 00232 
0263 00307 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2146 
1916 
Li 9 
1551 
1282 
1039 
0841 
C761 
0705 
0666 
0618 
0544 
0516 
0535 


C-REF-NO 001 
CONS. NO 047 
LAT 62-580N 
LON 61-160W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


043 0000 
043 0058 
043 0107 
043 0156 
043 0204 
043 710253 
043 0301 
043 0350 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 07 
HR 04.3 
C/I 1810 


TEMP SA 


0520 220 
-0095 333 
-0141 
-0047 338 

0320 343 

0363 345 

0351 346 

0278 345 


Te E IMAP? S2A 


0520 327 
0394 E 328 
0280 I 329 
0178 [ 330 
OOl2 Agie31 
-0143 F 334 
=0152 € 335 
FO1L3 1. "Ce i336 
-0070 «Bi $9338 
0101 I 340 
0290 D 343 
0362 F 344 
0366 B 345 


0352 346 


DEPTH 417 


MXSAMPD 
NO.DPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


1 


03 
8 


08 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


O} Br St BRy Vai ED 


L OXYGEN 
97 
43 770 
746 
73 670 
88 679 
36 649 
09 621 
98 588 


SGMT 


2593 
2683 


2724 
2740 
2748 
2155 
2761 


ID Ni ate EX REP Oe bs 


L OXYGEN 


97 
+ 
4 
1 
6 
3 
6 
9 
4 
9 
5 
8 
3 
08 


ONO = Tom mm oe est ot 


SGMT 


2593 
2612 
2628 
2642 
2664 
2691 
2702 
Zhi 3 
2122 
2733 
2740 
2743 
2747 
2p 5 


SOUND 


14689 
14435 


14481 
14660 
14688 
14692 
14669 


AL WE: 0 
SOUND 


14689 
14639 
14593 
14551 
14481 
14417 
14419 
14435 
14469 
14555 
14646 
14683 
14689 
14692 


XX AIR T 

XX WET B 
wWwW-CODE 
CLO=TPE 
CLO-AMT 


P04 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00008 
00020 
00041 
00065 
00094 
00126 
00159 
00194 
00232 
00273 
00359 


PH 


SVA 


2081 
1902 
1749 
L619 
1411 
1144 
1040 
0940 
0852 
0752 
0704 
0676 
0641 
0575 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 048 
LAT 62-530N 
LON 61-510W 


MARSD SQ 223 


GMT SPEPTH. Tok MEP .4S L OXYGEN SGMT SOUND 
069 0000 0480 32434 2569 14668 
069 0050 -0100 32970 808 2653 14427 
069 0100 -0161 766 
069 0150 -0154 33518 778 2699 14425 
069 #0199 -0004 33862 696 2721 14508 
069 0249 0246 630 
LON7Tg€ aRoPeO el AFT YETD 
DEPTH E Make 3S tL OXYGEN SGMT SOUND 
0000 0480 32434 2569 14668 
0010 0356 G 3253 G 2589 14618 
0020 0243 I 3262 I 2606 14572 
#0030 0142 I 3271 I 2620 14530 
0050 -0100 32970 2653 14427 
0075 SOL6T Bossa l3 aI 2668 14401 
0100 -0161 S328yi 2679 =14410 
0125 -0171 B 3340 I 2690 14412 
0150 -0154 33518 2699 14425 
0175 -0092 3374 I 2715 14462 
0200 -0008 C 
0225 0107 B 
#0250 0252 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 07 
HR 06.9 
C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


109 


288 
02 
6 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OPGBywSRESRIV SEND 


XX 
XX 


P04 -P- 


DELTA-D 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 


POT.EN 


00000 
oo0oodl 
00004 
00009 
00023 
00045 
00075 
00110 
00149 
00191 


VIS 
STN 


HW 


NO2 NO3 SIO 


PH 


SVA 


201-2 
2122 
1960 
1822 
1509 
1366 
1254 
1151 
1066 
0915 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 049 
LAT 63-380N 
LON 61-260W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
114 
114 
114 
114 
114 
114 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
O17) 
0200 
0225 
#0250 


19 
02 
6 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OBS PESREV FED 


SGMT 


2540 
2673 
2690 
2715 
2723 
2736 


LAN* TAFE ReP SOR 


YR FI965"%"DEPTH 2 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY O7 NO.DPTH 
HR 11.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
PVESMUP MS TAP EP aOXYGEN 
0480 32074 
-0098 gacze 760 
-0143 33413 152 
-0063 33 0 5e 698 
0007 33898 659 
0138 34153 625 
EE MT PASSA (ee OXYGEN 
0480 32074 
0352. Fees 2304) 
0236 T4325 101 
0134 PE 332701 
-0098 33222 
=O16) Hee4347 =I 
-0142 33420 
=O1L10-€* 4335926 
-0063 Sa15 7 
=0030..8" 93383 4F 
0020: D’ .3395 I 
OOT7 B 3406 I 
0141 34157 


SGMT 


2540 
Z5t1 
2597 


SOUND 


14663 
14431 
14421 
14471 
14514 
14585 


ATTMESD 
SOUND 


14663 
14613 
14568 
14527 
14431 
14408 
14421 
14443 
14471 
14492 
14521 
14552 
14586 


DELTA-D 


0000 
0025 
0046 
0066 
0097 
0129 
0158 
0186 
0210 
0233 
0254 
0274 
0292 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
GCED-TPE 
CLO-AMT 


PO4 -P— NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00009 
00022 
00042 
00068 
00100 
00134 
00172 
00212 
00255 
00301 


VIS 
STN 


HW 


S10 


103 
115 
141 
p35 
BG 


PH 


SVA 


2583 
2292 
2040 
1824 
1317 
1184 
1148 
1026 
0916 
0871 
0807 
0759 
0730 


C-REF-NO OO] 


CONS. NO 050 
LAT 63-410N 
LON 60-590W 


MARSD SQ 223 


GMT 


13% 
131 
131 
13) 
131 
131 
131 
131 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 
0250 
0275 


9299 


YR 1965 DEPTH 338 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 03 WAVES 2 
DAY O07 NOQ.DPTH 8 WND-DIR 
HR 13.1 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O'4B.95 Ze sR eV GED 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0410 32162 2555 14635 
-0140 32956 783 2653 14408 
=O159 33357 750 2686 14413 
-O bi 33592 742 2704 14444 
-0048 665 
0078 34109 622 2736 14557 
0220 34343 612 2745 =14628 
0232 34375 606 2747 14637 
INT © RP OE A Te D 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0410 32162 2555) 14635 
0292 Git3234 OD 2579 14588 
0186 [I 3250 G 2600 14545 
O09. Lwlors265 Tf 2619 14507 
-0140 32956 2653 14408 
=038:7) 198 33.1 9.4€ 2673 14393 
0159 39:35:7 2686 14413 
-0144 3348 D 2696 14426 
S021 7 36592 2704 14444 
-0088 3369 I 2711 14463 
-0048 258113 2719 14487 
“0002 sCai3395 4 2(264 14515 
0078 34109 27365 14557 
0234 34378 2747 14638 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0023 ooo0ol 
0045 00004 
0064 00009 
0098 00023 
0133 00045 
0165 00073 
0194 00107 
0220 00144 
0245 00186 
0269 00230 
0290 00277 
0309 00323 
0343 00420 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO 001 
CONS. NO 051 
LAT 63-440N 
LON 60-220W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


153 0000 
153 0050 
153. ).0029 
153 0149 
153 ©0198 
153 0298 
153. 0397 
153 0497 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 


YR 1965 DEPTH 5 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY O7 NO.OPTH 


HR 15.3 WwW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


Toe) Meee» oS) eA ls 


0560 32674 
-0131 32828 
-0126 33345 
-0102 33601 

0054 33978 


0361 34585 
0370 34693 
0242 34591 


a5 
05 
8 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


0 EB WG-16 SR av. Se ED 


OXYGEN 


803 
733 
735 
659 
630 
609 
567 


SGMT 


2579 
2643 
2684 
2704 
Pag PAT 
2152 
2759 
PAN (Cae 


DN Te RPO £ 


tere: MEPs SHA, Le 


0560 32674 
O415 11, 23272. 1 
0265 I- wa2T7T I 
OP69 LaesZ8204 
-0131 32828 
SORT 2 12 113809) 4 


-0126 23.35% 
70123 Cap 3349 4 
-0099 33608 
70027 Cen3380 0 
0062 33994 


Oi52 5bO3418 €E 
0233 F 3434 F 
0363 34591 
0395 I 3474 I 
0234 34581 


OXYGEN 


SGMT 


Zoe 
2598 
2614 
2628 
2643 
2664 
2685 
2696 
2705 
2717 
2728 
2737 
2744 
2152 
2761 
2763 


SOUND 


14704 
14410 
14428 
14451 
14536 
14696 
14717 
14677 


A T%e D 


SOUND 


14704 
14646 
14593 
14544 
14410 
14399 
14428 
14435 
14452 
14493 
14540 
14587 
14629 
14697 
14729 
14674 


XX AIR T 

XX WET B 
wwW-CODE 
GUD— Fre 
CLO-AMT 


P04) =P = NO NOS 


DELTA-D 


000C 
0021 
0041 
0059 
0093 
0131 
0164 
0193 
0220 
0244 
0265 
0284 
0302 
0334 
0391 
0443 


POT.EN 


o0occo 
00001 
00004 
00009 
00022 
00046 
00076 
00109 
00146 
00187 
00228 
00270 
00312 
00402 
00605 
00844 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2218 
2032 
1879 
1755 
1609 
1399 
1206 
1101 
POLS 
0901 
0800 
O722 
0665 
0600 
0530 
0497 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 052 
LAT 63-480N 
LON 59-460W 


MARSD SQ 222 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 
' 0251 
0352 
0452 
0552 
0653 


0175 
0200 
0225 
0250 


0600 


YR 1965 DEPTH 7 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY O07 NO.OPTH 
HR 17.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


0510 
0093 
0195 
0217 
0437 
0437 
0397 
0461 
0316 
0324 


DEPTH? Te" RP 


=a ran 


1 


19 
07 
10 


ge 


0 B"S. & RV t 


S AL OXYGEN 


32300 

33574 753 
33945 736 
34209 685 
34640 690 
34722 668 
34747 634 
34891 664 
34735 606 
34786 09 


PN GRP 


S A tL OXYGEN 
32300 
3257 I 
ges2 i 
3305 I 
33574 
3382 I 
33945 
3407 F 
34209 
3444 I 
34640 
3471 G 
34722 
3474 F 
3483 I 
3482 I 
3481 I 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2555 14678 
2693 14524 
2115' 24582 
2735 14604 
2748 14712 
2755 14722 
2761 14722 
2765 14767 
2768 14720 
2771 14741 
AF 65D 
SGMT SOUND 
2555 14678 
2585 14650 
2612 14624 
2636 14602 
2693 14524 
2711 14542 
2715 14582 
2725 14590 
2735 14604 
2743 14659 
2748 14712 
2752 14723 
2755 14722 
2758 14720 
2763 14747 
2767 14747 
2770 14746 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0023 oo00dl1 
0044 00004 
0062 00009 
0090 00020 
0117 00037 
0140 00058 
0162 00083 
0182 00111 
0200 00141 
0217 00172 
0232 00206 
0247 00242 
0275 00322 
0328 00512 
0378 00742 
0425 01008 


VIS 
STN 


HW 


S10 


067 
065 
107 
082 
101 
130 
106 
174 
177 


PH 


SVA 


2444 
2161 
1907 
1680 
| Ne 
0963 
0925 
0832 
0745 
0672 
0630 
0600 
0575 
0543 
0508 
0478 
0453 


C-REF=NO 001 


CONS. NO 053 
LAT 63-500N 
LON 58-520W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 


0000 
0050 
0099 
0149 
0199 
0299 
0398 
0497 
0596 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


50 
06 
9 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


O'°8 S$,& R VY-€ 0 


SGMT 


2623 
2649 
2718 
2740 
2752 
2760 
2763 
2764 
2767 


LN: ea Re P tO 


YR 1965 DEPTH 6 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY O07 NO.DPTH 
HR 20.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 

TRENM <P -SIPA -LOMOOXYGEN 

0620 33320 

0515 33492 746 

0168 33950 714 

0177 34241 647 

0391 34629 650 

0496 34870 671 

0491 34902 668 

0466 34877 661 

0430 34871 639 

7 cee MP. Seat OXYGEN 

0620 33325 

0574 “UM3337 G 

0531 I'+.3342 1 

0490 I 3347 I 

OS 15 33492 

OSs) “Ighesit2 

0165 33956 

0137 C 3411 F 

0181 34249 

0282 G 3445 F 

6393 34634 

0444 E 3474 H 

0478 G 3481 I 

0496 34871 

0491 34902 

0467 3489 D 

0428 34870 


SGMT 


2623 
2632 
2641 
2649 
2649 
2686 
2718 
2132 
2741 
2748 
2752 
Zhao 
2757 
2760 
2763 
2165 
2167 


SOUND 


14737 
14704 
14570 
14587 
14693 
14756 
14771 
14776 
14778 


ATED 
SOUND 


14737 
14720 
14705 
14690 
14704 
14634 
14569 
14563 
14589 
14640 
14694 
14721 
14740 
14756 
14771 
14777 
14778 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wwW-CODE 
GLO-—TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0018 
0035 
0051 
0082 
011? 
0143 
0164 
0182 
0199 
0214 
0229 
0243 
0270 
0324 
0376 
0426 


POT.EN 


00Cc00 
oocol 
occc3 
00008 
00020 
00042 
00066 
00089 
00115 
00142 
00172 
00204 
00238 
00316 
00507 
00747 
01032 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


022 
074 
124 
102 
089 
098 
099 
120 


PH 


SVA 


1800 
i?l4 
1631 
PSL 
1560 
120%, 
0895 
0762 
0686 
0621 
0589 
0569 
0555 
0535 
C518 
0510 
0490 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 054 
UAT 663=550N 
LON 57-580W 


MARSD SQ 222 


GMT 


237 
237 
Zot 
237 
237 
237 
237 
ray 
237 
237 
237 
Cat 
231 


0000 
0051 
0101 
0153 
0203 
0305 
0407 
0505 
0601 
0695 
0791 
0890 
0994 


YR 1965 DEPTH ll 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY O07 NO.DPTH 
HR 23.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


DEPTH. TALE PMeP 


0690 
0500 
0431 
0478 
0501 
0518 
0522 
O517 
0493 
0469 
0451 
0429 
0379 


SAL 


33577 
34389 
34612 
34792 
34878 
34901 
34951 
34935 
34923 
34918 
34921 
34908 
34854 


ll 
10 
13 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNDO-SPD 
BARO 


Os Bx Se ERRAV iG EVD 


OXYGEN 


674 
675 
670 
680 
681 
672 
676 
670 
670 
659 
606 
620 


SGMT 


2633 
2721 
2747 
2756 
2760 
2760 
2763 
2762 
2764 
2767 
2769 
2770 
2771 


1 NOGESR PAO 


SeyA SL 


33577 
3374 
3390 
3404 
3429 
3454 
34611 
34704 
34784 
34838 
34875 
3489 C 
3490 E 
34902 
34948 
34937 
34923 
34918 
34921 
34850 


Ce nt ee 


OXYGEN 


SGMT 


SOUND 


14768 
14710 
14693 
14723 
14742 
14766 
14786 
14799 
14805 
14811 
14819 
14827 
14822 


ACTIMNE 0 
SGUND 


14768 
14753 
14740 
14729 
14710 
14697 
14693 
14705 
14721 
14733 
14741 
14749 
14755 
14766 
14784 
14799 
14805 
14811 
14820 
14822 


XX 
XX 


) 


D 


AIR T 

WET B 

WW-CODE 

CLDO-TPE 

CLO-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00Ccd0 
0016 00001 
0031 00003 
0043 00006 
0065 00015 
0086 00028 
0103 00043 
0119 00061 
0133 00081 
0147 00104 
0160 00130 
0173 00159 
0187 00191 
0213 00267 
0267 00459 
0320 00707 
0374 01011 
0427 01363 
0478 OLToT 
O577 02674 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


1699 
1517 
1351 
1202 
0949 
0713 
0636 
0585 
0558 
0538 
0525 
0524 
0527 
0538 
0521 
0536 
0528 
vo12 
0499 
0481 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 055 
LAT 64-Q00N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 


YR 1965 DEPTH 983 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 09 WAVES 2 
DAY 08 NO.DPTH 12 WNO-DIR 
HR 03.1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
Gv BFS 6 RV eeb 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0685 33600 2636 14766 
0478 33941 714 2688 14695 
0470 34405 705 2726 14706 
0507 34732 690 2748 14734 
0485 34771 685 2753 14734 
0500 34974 672 2768 14759 
0500 34941 664 2765 14775 
0486 34922 670 2765 14786 
0468 34929 670 2768 14794 
0450 34924 659 2769 14803 
0392 34884 637 2172 ~ta193 
0369 34901 yon 2776 14799 
ISN'T E Rees Oe ALT OG0 

EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0685 33600 2636 14766 
0639 Cr 3368°D 2648 14751 
0598 D 3376 H 2660 14737 
O561 fF P3383" 2670 14725 
0478 33941 2688 14695 
0459 C 3418 F 2709 14695 
0471 34414 2727 14707 
0490 B 3460 C 239 LSPat2n 
0507 34732 2748 14734 
0498 B 3477 F 2751 14735 
0485 34773 2753 14734 
0486 B 3483 F 2158 + "4039 
0488 B 3488 H 2761 14745 
0500 34974 2768 14759 
0500 34942 2765 14775 
0486 34922 2765 14786 
0468 34929 2768 14795 
0445 34920 2770) 14802 
0398 D 3490 E 2773 14799 


PO4 -P- NO2 NOS 


DELTA-D 


00C0 
0016 
0031 
0046 
0071 
0098 
0121 
0141 
0158 
O13 
0188 
0202 
0216 
0241 
0289 
0340 
0391 
0440 
0487 


POT.EN 


OGCOO 
00c01 
00003 
00007 
OoOol7 
00034 
00055 
00077 
00101 
00126 
00155 
00186 
00219 
00288 
00464 
00700 
00986 
01316 
01681 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


P6775 
1560 
1453 
1354 
LESS 
0987 
0826 
0710 
0634 
0601 
0584 
C548 
OS1T:5 
0463 
0499 
0509 
0493 
0483 
0454 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 056 
LAT 64-040N 
LON 56-O000W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0099 
0149 
0198 
0297 
0395 
0491 
0587 
0683 
O777 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 


YR 1965 DEPTH 1020 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD O08 WAVES 2 
DAY 08 NO.OPTH 11 WNO-DIR 
HR 06.4 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBST ELR’ Vee OD 
TEMP S$ At OXYGEN SGMT SOUND 
0650 33475 2631 14751 
0343 34064 709 2712 14640 
0474 681 
0511 34764 681 2750 14736 
0524 34874 677 2757 14751 
0510 34908 677 2761 14762 
0513 674 
0500 661 
0508 671 
0510 34943 670 2764 14826 
0492 34950 668 2767 14834 
PONT re ROR -OLL, ALT) EO 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0650 33475 2631 14751 
0592 H 33606 2648 14731 
0542) b 338731 2664 14714 
0498 I 33849 2679 14699 
0343 34064 2712 14640 
0389 I 34300 2726 14667 
0475 34496 2133), 14720 
0501 B 34652 2742 14726 
o511 34767 2750 14736 
0520 3484 B 2754 14745 
0524 34876 2757 14751 
0522 B 3490 D 2159; 4755 
0529 8 «349? £ 2760 14758 
0510 34909 2761 14762 
0512 3493 C 2762 14780 
0500 3494 C 2765 14792 
0509 3494 B 2764 14812 
0506 3495 B 2765 14827 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0017 00001 
0031 00003 
0045 00006 
0067 00015 
0090 00030 
0110 00048 
0128 00069 
0145 00092 
0160 00116 
0174 00144 
0187 00174 
0201 00207 
0227 00282 
0280 00472 
0333 00715 
0386 01016 
0440 01377 


VIS 
STN 


HW 


S10 


054 
081 
079 
090 
092 
096 
096 
095 
095 
095 


PH 


SVA 


1724 
1558 
1407 
alg & 
0956 
0824 
0769 
0683 
0612 
0574 
0552 
0538 
0528 
0524 
0526 
0515 
0534 
0535 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 057 
LAT 64-O80N 
LON 55-080W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


090 0000 
090 0050 
090 0099 
090 0149 
090 0198 
090 0298 
090 0397 
090 0496 
090 0595 
090 0693 
090 O791 
090 0892 
090 0993 
090 1095 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


YR 


MONTH 


DAY 
HR 


9 MXSAMPD 


08 NO.OPTH 
09.1 W-COLOR 


C/I 1810 W-TRNSP 


TRE P. 


0645 
0428 
0520 
0524 
0525 
0534 
0511 
0486 
0474 
0455 
0433 
0413 
0396 
0378 


E M 


0645 
0606 
O57. 
0541 
0428 
0462 
0521 
0528 
0524 
0525 
0525 
0529 
0531 
0534 
0510 
0485 
0473 
0453 
0431 
0394 


1965 *SOEPTH 1203 


11 
14 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OF BS - Be Wee 2D 


S AL OXYGEN 


33506 

34399 T07 
34689 673 
34847 676 
34909 683 
34953 687 
34941 670 
34930 674 
34927 659 
34930 660 
34921 659 
34923 649 
34913 655 
34913 657 


SGMT 


2634 
2730 
2743 
2755 
2759 
2762 
2764 
2766 
2767 
2769 
Pal 7 fa 
21S 
2774 
2776 


L NSE RY PAO Pe 


S A tL OXYGEN 


33506 
3370 G 
3388 I 
3404 I 
34399 
3459 I 
34693 
34786 
34849 
3489 B 
34911 
34929 
34942 
34953 
34941 
34930 
34927 
34929 
34921 
34916 


SGMT 


2634 
2654 
2672 
2689 
2730 
2742 
2743 
2749 
2755 
2758 
2760 
2761 
2761 
2762 
2764 
2766 
2767 
2769 
rat 
Pa Of ee 


SOUND 


14749 
14680 
14731 
14742 
14752 
14772 
14779 
14785 
14797 
14805 
14812 
14820 
14830 
14840 


Ay xi 2EseD 


SOUND 


14749 
14738 
14728 
14719 
14680 
14701 
14731 
14739 
14743 
14748 
14752 
14758 
14763 
14773 
14779 
14786 
14797 
14806 
14813 
14831 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


WW-CODE 
EEO- TPE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


000Cc 
0016 
0030 
0043 
0063 
0081 
0098 
0115 
0129 
0143 
0157 
0170 
0183 
0209 
0261 
0313 
0363 
0413 
0462 
0556 


POT.EN 


00000 
00001 
00003 
00006 
00014 
00026 
00041 
00059 
00080 
00104 
00130 
00159 
00191 
00264 
00452 
00689 
00975 
01309 
01684 
02535 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


050 
069 
087 
092 
096 
096 
099 
103 
111 
101 
Oly. 
BEY 
117 


PH 


SVA 


1695 
1504 
Loot 
BIS 
0787 
0680 
0672 
0614 
0566 
0541 
0528 
0521 
Oleg 
0519 
0512 
0502 
0501 
0486 
0476 
0454 


C-REF-NO-001 


CONS. NO 058 
LAT 64-120N 
LON 54-280W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


37 
09 
12 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNDO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


Orbs SHEPRAVE ETO 


SGMT 


2582 
2747 
2746 
2749 
rag (ie Vo) 
2758 
2761 
2763 
2764 
2765 
2768 
2768 


LONA? Ee Ra Pome 


YR wehk965, « DEPTH 9 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 08 NO.ODPTH 
HR 11.2 wW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
THE eMpP acSpA uke pOXYGEN 
0540 32680 
0640 34931 696 
O574 34812 670 
0580 34868 664 
0598 34937 660 
0607 35021 654 
0537 34942 675 
0519 34943 671 
0500 34928 669 
0484 34920 669 
0469 34939 656 
0458 34924 654 
GuM Pegs A; ka aOXYGEN 
0540 32680 
0556 Dy 13314, 1 
9570 «Ge ¢8355 eI 
0582 I 33913 
0640 34931 
O612 £:4¢3500,¢1 
0574 34812 
0572 3483 C 
0581 34871 
0590 34907 
0600 34943 
0607 3497 B 
0610 3500 B 
0603 3502 B 
0535 34941 
0517 34942 
0499 34927 
0484 34920 
0471 34938 


SGMT 


2582 
2616 
2646 
2674 
2747 
2756 
2746 


SOUND 


14696 
14774 
14754 
14765 
14781 
14802 
14789 
14798 
14807 
14818 
14831 
14836 


AT Ef D 
SOUND 


14696 
14710 
14723 
14734 
14774 
14768 
14754 
14758 
14766 
14774 
14783 
14790 
14796 
14802 
14789 
14799 
14808 
14818 
14830 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P-— NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0020 
0038 
0052 
0072 
0087 
0102 
0118 
0134 
0149 
0164 
0179 
0194 
0222 
0278 
0332 
0386 
0440 
0492 


POT.EN 


00Ccd0d 
oocol 
00004 
00007 
00015 
00024 
00038 
00056 
00079 
00104 
00133 
00166 
00201 
00282 
00481 
00732 
OLOST 
01396 
01803 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 059 
LAT 64-140N 
LON 53-540W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0099 
0148 
0197 
0296 
0394 
0492 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 


120 


YR 1965 DEPTH 584 WAVES 1 XX AIR T 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 XX WET B 
DAY 08 NO.OPTH 8 WND-DIR wW-CODE 
HR 13.3 W-COLOR WNO-SPD CLD-=FPRE 
C/I 1810 W-TRNSP BARO CLO-AMT 
Os. BP iSUESRY Vento 
THESMPP SYA DY OOXYGENY© SGMT? SSOUND “SR04 -P=-aN02 UNG 
0548 33123 2616 14705 
0258 23506 739 2681 14597 
0389 33971 Tat 2700 14666 
0443 34209 707 2713 14700 
0489 34377 wOS 2722 14730 
0448 34574 679 2742 14732 
0549 34844 673 2751) 24798 
0534 34950 671 2762 14804 
DUNST EDR Re OCLT AS Ere 
EM S AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN 
0548 33:123 2616 14705 0000 00000 
0492 33237 6 2630 14685 0018 ooo0cl 
0444 3333 C 2643 14668 0035 00003 
0402 3342 D 2655 14653 0051 00007 
0258 33578 2681 14597 0078 00019 
0304 3371908 2694 14624 0108 00038 
0391 33977 2700 14667 0136 00062 
0423 3411 B 2708 14687 0162 00092 
0445 34217 2714 14702 0187 00127 
0472 34309 2118 «Eats 0210 00166 
0488 34384 2122 “4730 0233 00210 
0479 3444 E 2128 bast 0254 00257 
0469 3449 F 2733 14732 0275 00306 
0452 34586 2742 14734 0312 00411 
0507 3481 I 2754 14777 0378 00645 
0537 3496 B 2762 14807 0436 00911 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


054 
057 
O57 
060 
090 
089 
097 


PH 


SVA 


1868 
SEB! 
1607 
1496 
1250 
1128 
1071 
1005 
0951 
0913 
0878 
0830 
0784 
0698 
0603 
0543 


C=REF=NO' 001 


CONS. NO 060 
LAT 64-170N 
LON 53-210W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
157 
157 
157 
54 
15a 
157 
157 


YR" #1965 
MONTH 9 
DAY 08 
HR 15.7 
C/I 1810 


TREE MPP SA 
0320 321 
0113 328 
0272 335 
0257 338 
0398 344 
0432 345 
0407 345 

c. MaPAe SoA 
0320 321 
0289 Hi+323 
0262 IkP'324 
O238" TPOS26 
O13 328 
OLB1Y Ina 331 
0272 335 
02665 GP’ 337 
0257 338 
0324 F 342 
0398 344 
0425 345 
0432 345 
0408 345 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


1 


362 
03 
7 


21 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OBNS EeRuwW "e4O 


L OXYGEN 

99 

05 791 
32 139 
87 706 
19 692 
27 680 
65 670 


SGMT 


2566 
2630 
2676 
2706 
2740 
2740 
2745 


eM a Oi adie ay 


L OXYGEN 


99 
5 
po Nt 
a i 
05 
8 I 
a2 
Zu 
87 
One 
79 
4uT 
29 
69 


SGMT 


2566 
2580 
2594 
2607 
2630 
2656 
2676 
2691 
2706 
2t25 
2740 
2741 
2740 
2746 


SOUND 


14597 
14522 
14610 
14617 
14694 
14717 
14715 


A Tees’ D 
SOUND 


14597 
14587 
14579 
14572 
14522 
14561 
14610 
14614 
14617 
14654 
14694 
14710 
14717 
14716 


XX 
XX 


PO4 -P- NO2 NQ3 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 


ELTA=D% POT. EN 
0000 00000 
0023 ooool1 
0044 00004 
0065 00010 
0102 00025 
0142 00050 
0177 00081 
0208 00117 
0236 00155 
0259 00194 
0279 00232 
0297 00271 
0314 00314 
0349 00412 


PH 


SVA 


2341 
2204 
2075 
1953 
1734 
1490 
1298 
1154 
1020 
0844 
0710 
0697 
0714 
0663 


C-REF-NO OO1 


CONS.» NO 061 
LAT 64-360N 
LON 54-410W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
199 
199 
199 
199 
Lgo9 
199 
199 


0000 
0026 
0050 
0099 
0149 
0198 
0248 


ee 


WAVES 1 XX 
WAVES 2 XX 
WND-DIR 
WND-SPD 

BARO 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CUD— ERE 
CLO-AMT 


YR 1965 DEPTH 285 
MONTH 9 MXSAMPD 02 
DAY 08 NO.OPTH if 
HR 19.9 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


0. 1B AS ME MR Vie aD 


TS: MeaP- SA LonOXyGEN 
0330 32157 
0170 32862 788 
0267 33463 149 
0402 34056 TAT 
0458 34267 106 
0518 34533 684 
0534 34719 672 


SGMT 


2562 
2634 
2671 
2706 
2446 
2731 
2743 


DON We Roe ae 


E My Pas SHA LoMOXYGEN 
0330 32157 
O27T He 3246 46 
0238 I 3274 I 
O2719 Gras29T Bs 
0267 33463 
0346 3384 I 
0403 34062 
0436 B 3419 I 
0459 34273 
0492 3441 C 
O571 C= 3452 1H 
0525 B 3462 E 
0535 34727 


SGMT 


2562 
2590 
2616 
2639 
2601 
2694 
2706 
202 
2717 
en2s 
2730 
2737 
2744 


SOUND 


14600 
14544 
14599 
14673 
147C7 
14744 
14761 


A ge D 
SOUND 


14600 
L4563 
14572 
14550 
14599 
14642 
14674 
14693 
14708 
14728 
14741 
14753 
14762 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0023 
0043 
0060 
0090 
0122 
0149 
0174 
0197 
0220 
0241 
0260 
0278 


POT .EN 


00Cc00 
of eTorop | 
00004 
00009 
00021 
C0040 
00064 
00093 
00127 
00164 
002C4 
00247 
00291 


VIS 
STN 


HW 


S10 


044 
060 
061 
068 
074 
084 


PH 


SVA 


2381 
2109 
1868 
1650 
1344 
Li27 
1020 
0961 
0925 
0861 
0804 
0745 
0682 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 062 
LAT 64-340N 
LON 55-250W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
221 
221 
221 
221 
221 
peel 
221 
22% 
22k 
221 
221 
£24 


1 


23 


YR «18965 . DEPTH 888 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 08 WAVES 2 
DAY 08 NO.DPTH 12 WND-DIR 
HR 22.1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OOBASFERRYVE EeD 
T £°M-P SA -Le “OXYGEN ». SGMT,, SOUND 
0628 32856 2585 14734 
0396 34182 719 2716 14664 
0498 34638 689 2741 14721 
0515 34791 689 2751 14738 
0539 34894 684 2757 14757 
0543 34950 683 2761 14776 
0520 34938 681 2762 14783 
0504 34931 673 2764 14793 
0483 34932 669 2766 14801 
0464 34927 661 2768 14809 
0441 34916 657 2770 14816 
0438 34917 654 2770) «14823 
DN ce RPO Ee Ay To) EoD 
EM S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0628 32856 2585 14734 
0586 3315 H 2613: 514 G22 
0548 3342 I 2639 14712 
0516 Ba6d it 2662 14704 
0396 34182 2716 14664 
0433 3449 I 2736 14688 
0499 34643 2742 14721 
0512 3474 F 2748 14732 
0515 34791 2751 (14738 
0528 34849 2754 14748 
0539 34895 2757 ,)AATSS 
0544 3492 B 2758 14764 
0547 3494 C 2759 14770 
0543 34950 2761 | 44776 
0520 34938 2762 14783 
0504 34931 2764 14793 
0483 34932 2766 14801 
0463 34926 2768 14809 
0443 34918 2770) =14818 


XX 
XX 


fe) 


D 


AIR T 

WET B 

WW-COQDE 

CLO-TPE 

CLO-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00CO00 
0020 ooocl 
0038 00004 
0054 00008 
O0Oo77 00017 
0098 00030 
0116 00046 
0132 00065 
0148 00087 
0163 00111 
0177 00139 
0191 00169 
0205 00202 
0232 00279 
0285 00471 
0338 00716 
0390 01011 
0441 01352 
0491 01739 


VIS 
STN 


HW 


S10 


061 
O77 
090 
091 
095 
091 
100 
105 
105 
li2 
118 


PH 


SVA 


2160 
1891 
1647 
1426 
0918 
0729 
0685 
0631 
0599 
0573 
0556 
0545 
0538 
0532 
0526 
0524 
0509 
0500 
0493 


124 


C=REP-NO O0L WYRE Ers65 DEPTH 817 WAVES 1 XX AIR T VIS 
CONS. NO 063 MONTH 9 MXSAMPD O07 WAVES 2 XX WET B STN 
LAT 64-320N DAY 09 NO.DPTH 11 WNO-DIR wwW-CODE 

LON 56-150W HR O1.-1 W-COLOR WNO-SPD CloOtre 

MARSOPSQ (222° °C7/P"'610 W=TRNSP BARO CLD—AMT HW 


OG ot ha cee 


GMT “DEPTH -T°E MP *S’ AE OXYGEN SGMP* “SOUND” P04 —P= "NO2 "NUS =S10 ° OPH 


011 0000 0580 32988 2601 14716 
011 0050 0365 34060 683 2710 14649 
011 0100 0405 34484 694 2739 14680 
OLD T0150 0461 34707 673 21S)" T4r5 
Qll1 0199 0480 34795 669 2156 ban oe 
011 0300 0511 34898 685 21760 "=14763 
Oll 0400 0512 34932 677 2763 14780 
O11 0499 0494 34917 676 2764 14789 
O11 270599 0472 34911 674 2766 14796 
Oll 0698 0439 34896 647 Z1OG™ 14799 
Oll 0748 0355 34821 619 CATT SUTe (CL 


LIN T Ee RS Room At ep 


DEPTH JF EM P SAL (OXYGEN "SGM “SOUND DEL TA-> "PUT CEN SVA 
0000 0580 32988 2601 14716 0000 00C00 2005 
0010 0534 “D ""3322 °C ZO25 1402 0019 ooo0ol tT9 
0020 0494 G 3344 I 2647 14690 0036 00003 1574 
#0030 0459 I 3364 I 2666 14680 COS!1 OCCC7 1388 
0050 0365 34060 2710 14649 0075 COO1T 0980 
0075 0368. £3 4950ar 2730 14658 0097 00031 0785 
0100 0405 34484 2739 14680 0116 00047 C704 
0125 0434 3462 B 2747 14698 0133 OOC67 0638 
0150 0461 34707 21D. Lees 0148 00089 0601 
O175 0473 3476 B 2754 14725 0163 00113 0576 
0200 0480 34796 2196, 147352 Olt 00141 0561 
0225 0490 34830 2757 14741 0191 C0172 350 
*0250 0498 34858 2759 14749 0205 00205 0542 
0300 Suey i § 34898 2160) T4763 0232 00282 0523 
0400 0512 34932 2109) Leta 0285 00473 0521 
Q500 0494 34917 2764 14789 0338 COT ist 0522 
0600 0472 34911 2766 14796 0390 O10t2 0511 


0700 0420 E 3488 F 2169 1479 0441 01348 0485 


1 


30 
08 
He 


25 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNDO-DIR 
WND-SPD 
BARO 


O26 WS FE GRIGV FEED 


SGMT 


2696 
2g 
2739 
2748 
2758 
2763 
2764 
2766 


2772 


PN A ERP) oo 


C-REPAN0,001) YR &E965% {DEPTH 8 
CONS. NO 064 MONTH 9 MXSAMPD 
LAT 64-300N DAY 09 NO.DPTH 
LON 57-010W HR 03.6 W-COLOR 
MARSD SQ 222 C/I 1810 W-TRNSP 
GMT DEPTH T EMP S AL OXYGEN 
036 0000 0550 
036 0050 -0040 33533 7136 
036 0100 0175 33967 T20 
036 0150 0354 34415 709 
036 0199 0427 34618 678 
036 0300 0488 34830 681 
036 5 0399 0499 34920 670 
036 0499 0485 34907 728 
036 0598 0466 34901 657 
036 0696 0442 660 
0365 !0795 0369 34844 620 

DEP HH}. TE M S AL OXYGEN 

0000 0550 3294 I 

0010 0429 

0020 0324 

#0030 0234 

0050 -0040 33533 

0075 0019 B319 A 

0100 0175 33967 

0125 0273 3421 € 

0150 0354 34415 

OBi5 0399 3454 D 

0200 0428 34621 

0225 0451 3469 C 

#0250 0468 3475 C 

0300 0488 34830 

0400 0499 34920 

0500 0485 34907 

0600 0466 3490 B 

0700 0433 3487 B 

0800 0365 34842 


SGMT 


2601 


2696 
2714 
2719 
2730 
2039 
2744 
2748 
2051 
2753 
2758 
20a 
2764 
2765 
2767 
2772 


SOUND 


14462 
14574 
14666 
14708 
14752 
14774 
14785 
14793 


14785 


AW 4D 


SOUND 


14703 


14462 
14497 
14574 
14624 
14666 
14691 
14708 
14723 
14735 
14752 
14775 
14785 
14794 
14796 
14784 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WW-CO 
CLO-T 
CLD-A 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 


0078 
0104 
Ol27 
0148 
0167 
0184 
0201 
0217 
0232 
0261 
0315 
0367 
0419 
0471 
GS9 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 


00014 
00030 
00051 
00075 
00102 
00131 
00163 
00197 
00234 
00315 
00508 
00750 
01045 
01390 
01764 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2005 


1100 
0935 
0894 
0793 
0710 
0665 
0635 
0609 
0588 
0556 
0514 
OS 
0516 
0504 
0457 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 065 
LAT 64-270N 
LON 57-430W 
MARSD SQ 222 


DEPTH 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


126 


YR 1965 DEPTH 857 WAVES 1 XX AIR T 
MONTH 9 MXSAMPD 08 WAVES 2 XX WET B 
DAY 09 NO.DPTH 11 WND-DIR ww-CODE 
HR 06.5 W-COLOR WND-SPD CLO=hre 
C/I 1810 W-TRNSP BARO CLO-AMT 
0) 3B 9S: AE oR eve <D 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND PO4& -P- NO2 NO3 
0620 33445 2632 14738 
0240 33772 144 2698 3tT4592 
0409 34340 691 272T 14680 
0407 34552 688 2744 14690 
0477 34736 659 2751 14730 
0504 34864 656 2458 LENS 759 
0498 34904 654 2762 14774 
0491 34913 670 2764 14787 
0470 34921 659 2067 Sth4 195 
0446 34911 649 2769 14801 
0238 34679 566 2tll CAAT26 
rNWT ERP DLA TED 
EM S AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D- POT.EN 
0620 33445 2632 14138 0000 OOcOo0c 
0553 3354 I 2648 14714 0016 oocol 
0493 3362 I 2661 14692 0032 00003 
0441 337) I 2674 14673 0045 00007 
0240 33772 2698 14592 0070 00016 
0301 3406 I 2716 14626 0095 00032 
0409 34340 2727 14680 OL17 00052 
0414 3447 G 2737 14688 0136 00074 
0407 34552 2744 14690 0154 00099 
0441 34652 2749 14710 0170 00126 
0478 34738 2751 14730 0185 00155 
0493 3479 D 2754 14742 0200 00188 
0503 3463 € 2756 14750 0215 00223 
0504 34864 2758 14759 0243 00303 
0498 34904 2762 14774 0297 00498 
0491 34913 2764 14788 0350 00742 
0471 34922 2767 14796 0402 01034 
0409 3487 1 2769 14786 0451 01364 
0222 3466 B 2770 14720 0498 O1 122 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


ere he, 
1565 
1435 
i318 
1089 
0921 
0816 
0726 
0660 
0622 
0602 
0584 
0569 
0550 
0525 
G52 
0501 
0478 
0441 


C-REFsO0 *001 


CONS. NO 066 
LAT 64-280N 
LON 58-340W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0052 
0107 
0165 
0222 
70329 
0424 
0509 
0588 
0630 
0653 
0678 
0703 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
*0300 
0400 
0500 
0600 
0700 


1 


27 


YR wi965,y )DEPTH 762 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPO O7 WAVES 2 
DAY 09 NO.OPTH 13. WND-DIR 
HR 09.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OFBYSPEVRIVAEND 
TOE MHP DSWA bij} OXYGENS.“SGMT pn wSOUND 
0620 33468 2634 14739 
0348 33793 131 2690 14639 
0334 34192 714 2723 14647 
0353 34399 701 2738 14668 
0432 34644 684 2749 14714 
0495 34849 672 2758 14760 
0500 34907 659 2762 14779 
0480 34910 668 2765 14785 
0460 34913 668 2767 14789 
0445 34915 657 2769 14790 
0430 34901 653 2770 14788 
0424 34917 646 21120 P4789 
0371 34831 617 27705 14/770 
behead: EeRyP rel AYTVEAD 
EM) PamgS°A LawOXYGENs<SGMT | SOUND 
0620 33468 2634 14739 
0565 De 9335450 2647 14719 
O515 Gy 7336256 2658 14701 
O970) dye 35941 2669 14685 
0395 shacess2qh 2688 14659 
0323 E,eo39 Tee 2706 14634 
0327 Ba €8415.¢ 2720 14643 
0335 3427 E 2729 14652 
0343 3435. D 2735 14661 
0366 3444 B 2740 14675 
0400 B ..3455.C 2745 14695 
0435 34653 2749 14716 
0457 3472 C etocwes 4730 
0486 3482 C 7 ee A Bae EY GoW 
0502 34901 2762 14776 
0483 34911 2765 14784 
0457 34915 2466) T4790 
0377 3484 B 27140. A147%2 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00c00 
0016 o0col 
0032 00003 
0046 00007 
0072 00017 
0099 00035 
0123 00056 
0144 00080 
0164 00108 
0182 00138 
0199 00171 
0216 00206 
0231 00244 
0260 00326 
0316 00525 
0368 00769 
0419 01055 
0467 01376 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


045 
080 
080 
084 
093 
099 
097 
103 
108 
LL 
120 
160 


PH 


128 


C-REF-NO 001 YR . 1965° "DEPTH 423 WAVES 1 XX AIR T VIS 
CONS. NO 067 MONTH 9 MXSAMPD 04 WAVES 2 XX WET B STN 
LAT 64-230N DAY 09 NO.DPTH 8 WND-DIR ww-CODE 

LON 59-200W HR 11.9 W-COLOR WND-SPD CLO—Tre 

MARSD SQ 222 C/I 1810 W-TRNSP BARO CLO-AMT Hw 


OV EV See Re Veco 


GMT DEPTH TYE M©P “SA L°-GXYGEN” SGMT SOUND ~PO4 =P= NO2 NOS*SIO "PH 


119 0000 0420 31336 2488 14628 

119 0050 =O1 41 32870 no 2646 14406 100 
119 0098 -0141 33290 747 2680 14420 143 
119 0148 —-0144 33515 146 2698 14430 120 
119 0196 -0047 33812 689 21198 ETS 487 LOT 
119 0294 0156 34281 608 2745 14602 160 
19 Toso. 0187 34478 564 2759 14634 214 
119 0440 0188 34484 564 2759 14643 Pde WG 


#DEPTH OF BOTTOM OBSERVATION GREATER THAN SOUNDING 


ION LEA RYP OL ae ESD 


DEPTH TEMP S AL OXYGEN SGMT “SOUND” DELTA-D POT.EN SVA 

0000 0420 31336 2488 14628 0000 00000 3080 
0010 0303 1 31671 1 2525 14584 0029 00001 212? 
0020 OS Fine es 2 Hp | 2557 14544 @055 00005 2421 
#0030 0104 I 3225 I 2586 14507 0078 00011 2150 
0050 -0141 32870 2646 14406 0116 00026 1574 
0075 COLTS Tey ssl 26711 (84399 0152 00049 S37 
0100 -0142 33300 2681 14420 0185 00078 1240 
0125 -0149 B 3342 F 2691 14422 0215 00113 1145 
0150 -0141 S352" 2699 14432 0243 00152 1063 
0175 “0096 B” 3368) C 2710 14459 0268 00194 0961 
0200 -0037 33836 2721 14493 0291 00238 0866 
0225 0022 C 3398 B fle? Ya5726 0312 00284 Oo791 
#0250 0075 D 3410 B 2736 14556 0331 00330 OT29 
0300 0161 34301 2746 14605 0366 00427 0638 


0400 0200 D 34486 2758 14642 0425 00637 0534 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 068 
LAT 64-210N 
LON 60-060W 


MARSD SQ 223 


GMT 


140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 


140. 


DEPTH 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


1 


29 


YR «1965». DEPTH 365 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 03 WAVES 2 
DAY 09 NO.ODPTH 8 WND-DIR 
HR 13.9 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OSBy SPER? VQ END 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0460 31838 2524 14651 
mal gS Se S27935 832 2639 14417 
-0163 33109 760 2666 14407 
=O0199 33394 154 2686 14421 
=-0130 33589 147 2704 14446 
-0130 34004 674 2738 14460 
0163 34321 603 2748 14606 
0171 34346 587 2749 14614 
PANTT AB REP OGL aA PEREGO 
TEMP S AL OXYGEN SGMT . SOUND 
0460 31838 2524 14651 
0337 G 3204 I 2552 14604 
O226. bans223' at 2576 14559 
OEZT Pegs 2Z40x! 2596 14519 
=O1TS 32793 2639 14417 
BOLTS ba fas00sI 2657 14396 
30163 33114 2667 14407 
-0166 3324.8 2677 14412 
-0158 33395 2686 14421 
-0143 3347 D 2695 14434 
30133 33605 2705 14445 
sO146 G§e3381 a5 2723 14446 
HOL11 Cy73403 08 2739 14469 
G109° Fs #34316 2750 14582 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO=TRE 
CLD-AMT 
PQO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0026 Q0o000l 
0050 00005 
0072 00010 
0109 00025 
0148 00050 
0184 00082 
0217 00120 
0248 00164 
0277 00212 
0304 00263 
0327 00314 
0346 00360 
0378 00451 


VIS 
STN 


HW 


S10 


083 
131 
E29 
109 
126 
179 
188 


PH 


SVA 


2740 
2476 
2247 
2050 
1640 
1466 
L3tf 
1278 
1190 
1108 
1003 
0838 
0684 
0595 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 069 
LAT 64-180N 
LON 60-520W 


MARSD SQ 223 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 
0251 
0301 
0326 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 09 
HR 16.3 
G71] 4810 


TCE EMP: ES 7A 


0420 314 
-0027 330 
+0139 334 
-0046 337 

0091 340 

0192 342 

0240 344 

0240 345 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
w-COLOR 
W-TRNSP 


1 


364 
03 
8 


30 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNDO-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OSB TSHEPREVeESD 


tL OXYGEN 
86 

64 824 
46 146 
32 106 
48 668 
90 616 
50 581 
Lz 568 


SGMT 


2500 
2658 
2693 
2713 
2031 
2743 
2152 
2757 


TON OSE SRP ee 


PE MOP ass PE erOxXYGEN 
0420 31486 
0313 Br¥2162"1 
O21 DRS Zr 2.77) 
O32, E ~3240"1 

-0027 33064 

OL T €7 #333441 

-0139 33446 

=O1L08' C ees 3594C 

-0046 33032 
0022 8 ¥a5359"5 
0091 34048 
0146 34177 
0190 34286 
0240 34447 


SGMT 


2500 
2536 
2568 
2596 
2658 
2683 
2693 
2704 
2713 
2722 
2T3i 
et 
2743 
2752 


SOUND 


14630 
14462 
14423 
14479 
14554 
14611 
14642 
14647 


ASIMESD 


SOUND 


14630 
14590 
14554 
14522 
14462 
14428 
14423 
14444 
14479 
14517 
14554 
14585 
14610 
14642 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wwW-CODE 
CLO-FPE 
CLO-AMT 


PO4 -—P- NO2 NO3 


DELTA-O 


00CcO 
0028 
0053 
0075 
0110 
0144 
0174 
GO201 
0226 
0248 
0269 
0288 
0305 
0337 


POT.EN 


00000 
00001 
00005 
ocoll 
00025 
00046 
00072 
001C4 
00138 
00176 
00216 
00257 
00299 
00389 


VIS 
STN 


Hw 


S10 


C74 
108 
116 
124 
147 
175 
207 


PH 


SVA 


2967 
2625 
2321 
2053 
1464 
bea2 
bu29 
1025 
0943 
0853 
O77T 
0718 
0670 
0591 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO O70 
LAT 64-590N 
LON 61-140W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


110 0000 
110 OO51 
110 0101 
PIO Oio2 
110 0203 
110 0255 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
Ws by pe) 
0200 
0225 
0250 


1 


70 
03 
6 


31 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


0°88, SE RV PEED 


SGMT 


2484 
2521 
2637 
2658 
2686 
2704 


PN ete heer OL 


YR 1965 »yDEPTH 2 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 10 NO.ODPTH 
HR 11.1 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TEMP S A L OXYGEN 
0340 31188 
-0132 31324 806 
-0161 32751 770 
-0146 33010 132 
-0116 33374 705 
-0040 S302 653 
TCG Mee. SA UOXYGEN 
0340 31188 
0241 Fon ai2s 4 
OrSiT,t 3140 1 
COT b 21500 
wae 2,5 i 098 buds WMP og Pa | 
SULT tia s200 I 
-0163 3272; D 
-0158 3294" 1 
-0147 3301 D 
-0136 3316 € 
0219 33353 
-0085 3346 I 
-0048 3360 8B 


SGMT 


2484 
2500 
2514 
2528 
Zo 
2577 
2635 
dl fe Ys 
2658 
2671 
2685 
2692 
2702 


SOUND 


14592 
14389 
14403 
14422 
14450 
14497 


ATED 
SOUND 


14592 
14552 
14515 
14482 
14427 
14381 
14402 
14411 
14421 
14433 
14448 
14469 
14492 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 


P04 -P=> NOZ NGS 


DELTA-D 


0000 
0031 
0060 
0088 
0140 
0199 
0248 
0288 
0326 
0361 
0393 
0422 
0449 


POT.EN 


00000 
00002 
00006 
00013 
00034 
00072 
00115 
00161 
00214 
00272 
00333 
00397 
00464 


VIS 
STN 


HW 


S10 


100 
133 
156 
156 
179 


PH 


SVA 


3122 
2968 
2828 
2702 
2475 
Paar | 
1678 
1509 
1457 
1333 
1201 
Lils¢ 
1042 


C-REF-NO 001 


CONS. NO O71 
LAT 65-020N 
LON 60-380W 


MARSD SQ 223 


DEPTH 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


1 


32 


YR 1965 DEPTH 318 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 03 WAVES 2 
DAY 10 NO.OPTH 7 WND-DIR 
HR 13.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0-8. S *E.-R eV -E 4D 
TAKES. MiP 4S L OXYGEN SGMT SOUND 
0280 
-0128 31362 835 2524 14391 
-0159 32741 759 2636 14404 
-0150 33424 729 2691 14426 
-0115 33620 704 2706 14453 
-0038 33958 621 2730)" "14502 
0024 34108 393 2740 14541 
BON TE aR Peal eas, cere 
EM; P< as L OXYGEN SGMT SOUND 
0280 2940 I 2347 14542 
0193 E 
0114 I 
0043 I 
=0128 31362 2524 14391 
SOL6I. Ges2 2. tk 2586 14386 
e0759 32760 2638 14404 
-0159 S317).F 2671 14414 
-0150 33424 2691 14426 
-0136 3354 I 2701 14438 
-0114 33627 2707 14454 
-O0077 3380 G 2719 14478 
-0046 C 3391 I 2727 14498 
0024 34108 2740 14541 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wW-CODE 
GE0-T.PE 
CLO-AMT 


P04 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 


0180 
0241 
0289 
0327 
0358 
0386 
0411 
0435 
0456 
0494 


POT.EN 


O0cO000 


00035 
00074 
00116 
00158 
00202 
00248 
00298 
00349 
00400 
00506 


VIS 
STN 


Hw 


S10 


098 
143 
tol 
157 
197 
218 


PH 


SVA 


4428 


2735 
2145 
1649 
1333 
1139 
1050 
0993 
0876 
0806 
0690 


C-REF-NO 001 
CONS. NO O72 
LAT 65-100N 
LON 59-540W 
MARSD SQ 222 


GMT OEPTH 


165 0000 
165 0050 
165 0099 
165 0149 
165 0198 
165 0248 
165 20297 
165 0347 
165 0395 


1 


YR °1965% DEPTH 431 


MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 10 NO.OPTH 
HR 16.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


33 


OIB YS RESR-CVGEND 


TCE MSP eSA UnrvOxYGEN 


0260 31423 

-0158 32858 746 
=ORnS? 33203 733 
-0161 33431 149 
-0102 33639 697 
-0001 33978 591 
0010 34106 593 
0044 34244 546 
0089 34349 939 


FONTT AE GR eP sO al 


TAE M-BVJSVA LWOXYGEN 


0260 31423 
C174 GSGSIT3e! 
0096 Pevsz0irt 
0026 PeOs226K 1 


-0158 32858 
20183 Tf (43 Ts! 
-0157 33208 
$0163. BP13335<¢8 
-0160 33435 
-0136 3354 C 
-0097 33653 


£0044 Cr 933830G 
0000 33985 
0012 34115 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2509 14560 
2646 14398 
2674 14411 
2692 14421 
2707 14459 
2730 14519 
2740 14534 
2749 14560 
2755 14590 
ATT AE 4D 
SGMT SOUND 
2509 14560 
2540 14528 
2567 14498 
2591 14472 
2646 14398 
2666 14394 
2674 14411 
2684 14414 
2692 14421 
2700) 14438 
2708 14462 
2720 14493 
2731 14520 
2741 14535 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 0occo 
0028 00001 
0052 00005 
0075 00011 
0112 00025 
0149 00049 
0183 00079 
0214 00116 
0244 00157 
0271 00203 
0297 00252 
0320 00303 
0341 00353 
0378 00456 


VIS 
STN 


HW 


S10 


114 
189 
125 
151 
157 
208 
233 
247 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 073 
LAT 65-O10N 
LON 59-330W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0099 
0148 
0197 
0247 
0295 
0344 
0392 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 10 
HR 18.9 
C/I 1810 
hue MIP SIA 
0320 324 
-0163 329 
-0168 332 
-0156 334 
—-O1]12 334. 
-0014 339 
0025 341 
0072 342 
O151 344 
TOE 4 Pt 25K 
0320 324 
02138 “GalsZ5 
OL27 .b e326 
0045 [I 327 
-0163 329 
=0196 I~ 331 
-0168 sera 
-0165 334 
-0155 335 
=O013.7 536 
-0106 337 
=9057 B: 338 
-0011 339 
0029 341 


DEPTH 4 
MXSAMPD 
NO.OPTH 
w-COLOR 


W-TRNSP 


1 


28 
04 
9 


34 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OTB SSE OR eVRESD 


tL OXYGEN 
67 
39 
73 
92 
17 
81 
47 
93 
36 


SGMT 


2587 
2652 
2679 
2697 
2714 
ral 9 
2743 
2132 
2758 


1 NTT SE oRwP SO 4L 


L OXYGEN 
67 
71 
70 
64 
39 
Va) 
78 
oc 
01 
14 
34 
CRE 
93 
62 


SGMT 


2587 
2604 
2618 
2630 
2652 
2668 
2680 
2689 
2698 
2706 
2415 
2724 
2132 
2744 


SOUND 


14600 
14396 
14407 
14424 
14456 
14513 
14541 
14573 
14618 


AwTHRE &D 


SOUND 


14600 
14559 
14521 
14488 
14396 
14388 
14407 
14415 
14425 
14439 
14459 
14488 
14515 
14544 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wWw-CODE 
CEDO-FFE 
CLO-AMT 


P04 —-P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0021 
0040 
0058 
0091 
O1l27 
0160 
0190 
0218 
0245 
0269 
0291 
O31) 
0346 


POT.EN 


00cod 
oocCl 
00004 
00009 
00022 
00045 
00074 
00109 
00149 
00192 
C0239 
00286 
00335 
00435 


VIS 
STN 


HW 


SHO 


124 
145 
134 
160 
166 
195 
226 
2a 


PH 


SVA 


2136 
1980 
1844 
Pie 
sd hee) 
1364 
1250 
tr59 
1079 
0997 
0915 
0831 
OTa9 
0652 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O74 
LAT 64-580N 
LON 58-540W 


MARSD SQ 222 


YR » 1965 
MONTH 9 
DAY 10 
HR 21.2 
C/I 1810 


DEPTH 


w-COLOR 
W-TRNSP 


135 


473 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WwW-CODE 
CLO=TPE 
CLO-AMT 


DEPTH: Gyé MyP 


0400 
-0004 
-0151 
-0043 

0010 

0042 

0184 

0204 

0225 

0201 


SAL 


32656 
32966 
33419 
33682 
33970 
34130 
34374 
34494 
34539 
34547 


Oy By Se EGR: Vo-Ey D 


OXYGEN 


SGMT 


2595 
2649 
2691 
2708 
2729 
2740 
2750 
2759 
2760 
2763 


OE A a cee oa Cd 


SAL 


32656 
SZ2T30'E 
3281 I 
3288 I 
32966 
3320 G 
33425 
B35 7a 8 
33688 
3384 D 
33980 
3406 E 
34146 
34391 
3455.06 


OXYGEN 


SGMT 


2595 
2610 
2623 
2635 
2649 
2672 
2691 
2702 
2709 
2720 
2730 
2736 
2741 
2751 
2762 


SOUND 


14637 
14471 
14417 
14479 
14516 
14541 
14616 
14634 
14652 
14649 


Apter sD 
SOUND 


14637 
14596 
14559 
14526 
14471 
14429 
14418 
14444 
14480 
14501 
14517 
14527 
14546 
14619 
14649 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0020 
0039 
0056 
0089 
0125 
0156 
0184 
0209 
0233 
0253 
0272 
0290 
0322 
0377 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00008 
00022 
00044 
00072 
00104 
00140 
00178 
00218 
00260 
00303 
00393 
00588 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2066 
1921 
1794 
1685 
1549 
1328 
1142 
1046 
0978 
0874 
0781 
0724 
0678 
0591 
0499 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 075 
LAT 65-O00N 
LON 58-140W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


0O7 0000 
007 0050 
co7T 0097 
O07 0405 
O07 0444 
O12 FO5 ac 
012 0602 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
#0150 
#0175 
#0200 
*0225 
#0250 
*0300 
*0400 
0500 
0600 


1 


38 
06 
7 


36 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


ORB?S MERWE 


SGMT 


2622 
2696 
2020 
2768 
2770 
2766 
2766 


LUNG tees sare 


YR 72965" "DEPTH 6 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 11 NO.DPTH 
HR 00.7 wWw-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TAME AMP MS WA TL MOXY GEN 
0460 33085 
0154 33667 153 
0146 33957 713 
0434 34886 653 
0371 34831 648 
0230 34620 584 
0101 34498 547 
EMP S Ask OXYGEN 
0460 33085 
OS05E* 233. 20"'0 
0353. 1, %3331—G 
0304 1? 354201 
0154 33667 
O132 E3384 D 
O1S1 B= 33976 
0189 I 3413 E 
0224 1° 734626 1 
O257 H-343904 
0267 FT '345001 
0314 I 3459 I 
0339, 1° =346671 
0381 I 3480 I 
0433 C 34887 
O307 EV 234731 
0106 34503 


SGMT 


2622 
2657 
2651 
2664 
2696 
ZH 
Za 
2730 
2138 
2746 
27152 
alot 
2761 
Z26T 
2768 
2769 
2766 


SOUND 


14668 
14552 
1456C 
14748 
14727 
14682 
14631 


ATED 


SOUND 


14668 
14648 
14629 
14611 
14552 
14549 
14563 
14586 
14608 
14628 
14647 
14664 
14680 
14707 
14747 
14708 
14633 


XX AIR T 

XX WET B 
ww-CODE 
GUD—FPE 
CLO-AMT 


PO4 -—-P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0017 
0034 
0048 
0074 
0100 
8 
0144 
0162 
0180 
0195 
0209 
0223 
0247 
0294 
0340 
0386 


POT.EN 


OoCcoo 
00001 
00003 
O00C7 
00017 
00034 
00054 
00078 
001C5 
00133 
00163 
00194 
OOZ27 
0.01295 
00463 
00677 
00935 


VIS 
STN 


HW 


Sf 0 


048 
109 
A 
124 
207 
260 


PH 


SVA 


1802 
1663 
1593 
1410 
1105 
0960 
0870 
0784 
0710 
0645 
0590 
0545 
0509 
0461 
0462 
0453 
0450 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O76 
LAT 65-000N 
LON 57-430W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0150 
0249 
0299 
0349 
0398 
0447 
0496 
0545 
0595 
0644 


1 


22 
06 
12 


a7 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


O 4B yS gE aR 2V wE aD 


SGMT 


2623 
2683 
2734 
2754 
at few § 
2759 
2761 
2764 
2762 
2766 
2768 
2770 


LN eR PO ok 


YR 1965 DEPTH rs 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 11 NO.OPTH 
HR 04.0 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
Roe Mae gS cA oy OXYGEN 
0500 33143 
0140 33487 7154 
0287 34277 640 
0421 34691 660 
0436 34745 653 
0455 34805 660 
0440 34804 655 
0435 34835 647 
0401 34768 634 
0300 34692 603 
0254 34666 588 
0205 34637 555 
EMP S$ AL OXYGEN 
0500 33143 
0442 I 3323 D 
0389 71 383d5.H 
0340 (hap3339 al 
0140 33487 
0123 I 3370 H 
0142 229339041 
0197 I 3409 H 
0287 34277 
0328 B 34418 
0364 Ca °34534 
0395 Be 34626 
0421 24593 
0437 34746 
0440 34806 
0393 34761 
0239 Gr eS465 oC 


SGMT 


2623 


SOUND 


14685 
14544 
14635 
14714 
14729 
14746 
14748 
14755 
14748 
14712 
14700 
14686 


Att ED 
SOUND 


14685 
14664 
14644 
14626 
14544 
14543 
14558 
14589 
14635 
14659 
14680 
14699 
14715 
14730 
14749 
14745 
14694 


AIR T 

WET B 

WW-CODE 

CLO-TPE 

CLD-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0018 00001 
0034 00003 
0049 00007 
0076 00018 
0105 00036 
0130 00059 
0152 00084 
0172 00112 
0190 00142 
0207 00174 
0222 00208 
0237 00244 
0266 00325 
0321 00523 
0374 00768 
0423 01045 


VIS 
STN 


SVA 


1800 
1679 
1568 
1464 
1232 
1063 
0924 
0817 
0752 
0685 
0634 
0599 
0580 
0561 
0531 
0522 
0452 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O77 
LAT 65-O00N 
LON 57-050W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
073 0000 
073 0050 
073 0099 
073 0149 
O73. SOIE9S 
073 0248 
073 0298 
O13 "0347 
073 0395 
O73 0443 
073 0491 
OS “30539 
073 0588 
073 0638 
073 0690 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 

0300 

0400 

0500 

0600 


YR? [1965 
MONTH 9 
DAY 11 
HR O7-4% 
C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.DPTH 
W-COLOR 
W-TRNSP 


720 
O7 
LS 


WAVES 1 XX 
WAVES 2 XX 
WND-DIR 
WNO-SPD 

BARO 


AIR T 
WET B 
wwW-CODE 
CUD-TPE 
CLO-AMT 


OBS SE. ARAY Re AD 


Pee MP? SSA ORY GEN 
0530 32524 

0062 33538 741 
0107 33835 712 
0311 34334 692 
0372 34529 669 
0462 34742 656 
0478 34813 646 
0481 34845 649 
0493 653 
0484 34864 651 
0474 34899 650 
0475 34922 641 
0455 34906 648 
0369 34816 617 
0296 34754 588 


SGMT 


2570 
2692 
2713 
2737 
2746 
2754 
7a ho Wf 
2760 


2761 
2765 
2766 
2767 
2769 
2771 


EN TE OR Po ee 


Ea) (Pao ease ON GIN 
0530 32524 
0421 3272 I 
0325 Be es290 1 
02446 1" 7330 “1 
0062 33536 
0044 G 3372 I 
O1ll 33845 
O2i2 EV ess107) 
0313 34339 
0350 D 3445 G 
0374 34534 
0422 B= 3465 *C 
0464 34747 
0478 34815 
0493 3486 °C 
0475 34905 
0437 B 3489 B 


SGMT 


2570 
2597 
2621 
2642 
2692 
Ya 8 A 
Zils 
2726 
2737 
2742 
2746 
2751 
2754 
2758 
2159 
2765 
2768 


SOUND 


14689 
145069 
14542 
14646 
14683 
14732 
14748 
14757 


14775 
14779 
14788 
14787 
14758 
14735 


ATED 
SOUND 


14689 
14648 
14612 
14580 
14509 
14508 
14544 
14596 
14647 
14669 
14684 
14710 
14733 
14748 
14771 
14781 
PA -Ce1 


P04 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0022 
0041 
0059 
0086 
0113 
0138 
0160 
0180 
0197 
0214 
0230 
0245 
0274 
0330 
0384 
0434 


POT.EN 


00000 
o0o0od1 
00004 
00Cc08 
00019 
00036 
00058 
00084 
00111 
00141 
00173 
00207 
00244 
00325 
00527 
00774 
01058 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


VE se BI 
2040 
1816 
ké29 
1146 
0997 
0942 
0821 
0728 
0679 
0645 
0610 
0585 
0556 
0555 
0508 
0488 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 078 
LAT 65-O00N 
LON 56-320W 


MARSD SQ 222 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY a4 
HR 09.4 
C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.OPTH 
Ww-COLOR 
W-TRNSP 


GMT 


094 
094 
094 
094 
094 
094 
094 


094 


094 
094 
094 
094 
094 
094 


DEPTH’ Ts (EB) MP 


0000 
0051 
0103 
0156 
0208 
0259 
0309 
0357 
0406 
0452 
0500 
0547 
0598 
0651 


0560 
0410 
0302 
0405 
0464 
0431 


om oO~nmMa 


own 


139 


684 
O07 
14 


OB Sir Es Reavy ED 


S AL OXYGEN 
32440 

33997 711 
34242 694 
34541 689 
34705 685 
34723 664 
34806 659 
34778 646 
34822 648 
34799 629 
34777 625 
34770 621 
34810 616 
34593 549 


DONT 6 RP ee 


S AL OXYGEN 


Ww 
a 
te 
Ne) 
OO TN = ms mt mt ms 


WAVES 1 XX AIR T 
WAVES 2 XX WET B 
WNO-DIR wWwW-CODE 
WNO-SPD CLD-TPE 
BARO CLO-AMT 
SGMT SOUND P04 -P- NO2 NO3 
2560 14701 
2700 14668 
2730 14634 
2744 14690 
2750 14726 
27 S509 ad 20 
2757 14748 
2759 14739 
2761 14753 
2763 14746 
2764 14743 
2766 14743 
2769 14750 
2769 14670 
ATE. D 
SGMT SOUND DELTA-D- POT.EN 
2560 14701 0000 00CcO0 
2590 14688 0023 ooodl 
2617 14677 0043 00004 
2641 14668 0060 00009 
2683 14654 0089 00020 
2722 14646 0116 00036 
2730 14634 0136 00055 
2737 14653 0155 00077 
2743 14682 0173 00102 
2747 14707 0190 00129 
2750 14722 0205 00160 
2752 14724 0221 00193 
2755 14722 0236 00229 
2757 14743 0264 00310 
2760 b47Si 0319 00507 
2764 14743 0371 00748 
2769 14734 0420 01024 


VIS 
STN 


HW 


STO 


053 
ASZiS 
090 
092 
105 
106 
120 
ari 
127 
145 
149 
163 
268 


PH 


SVA 


2393 
2114 
1859 
1628 
1236 
0863 
0788 
0722 
0674 
0642 
0618 
0595 
0574 
0560 
0530 
0504 
0464 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O79 
LAT 65-0O00N 
LON 55-540W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
117 0000 
117 0051 
117 0101 
Ll? <Q453 
117 0204 
117 0254 
117 0304 
Lit 03855 
117 0403 
117 0451 
117 0500 
117 0550 
117 0602 
121 0651 
121 0700 
P21- 10799 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
*0050 
0075 

0100 

o125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 


ye 


40 


YR 1965 7 DEPTH 847 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 08 WAVES 2 
DAY 11 NO.DPTH 16 WND-DIR 
HR 11-7 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O' 3B 4S cE aR4V se 70 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0400 32219 2560 14631 
0526 34169 710 2701 14718 
0447 34411 697 2729 14697 
0517 34692 693 2743 14738 
0473 34716 685 2150 PRLS T29 
0498 34835 678 2757 14749 
0509 34895 681 2760 14762 
0522 34922 687 2761 14777 
0517 34926 684 2762 14782 
0519 34940 681 2763 14791 
0507 34930 678 2763 14794 
0502 34930 676 2764 14801 
0487 34914 681 2764 14803 
0480 34928 678 2766 14808 
0446 34871 654 2766 14802 
0417 34895 652 2771 14806 
Tuna? E. RePy 0 sta Ava ED 
EMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0400 32219 2560 14631 
0415 E 3261 I 2590 14645 
0430 I 3297 I 2617 14657 
O443 1y)-3830)4 2641 14669 
0466 I 3386 I 2683 14689 
0492 G 3439 I 2722 14711 
0449 3441 C 2729 14698 
0477 F 3456 F 2737 14715 
0512 B 3468 B 2743 14736 
0501 D 3471 G 2747 14735 
0477 3472 B 2750 14730 
0480 B 3476 C elos- AST36 
0495 34825 2756 14747 
0508 34892 2760 14762 
O517 34926 2762 14782 
0507 34930 2763 14795 
0488 34914 2764 14803 
0446 34871 2766 14802 
0417 34895 2771 14806 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
CLD-TPE 
CLDO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 oocood 
0023 oo0ool 
0043 00004 
0060 00009 
0089 00020 
0115 00036 
0137 00055 
0156 00077 
0174 00102 
0190 00130 
0206 00161 
02:21 00194 
0236 00229 
0264 00307 
0317 00501 
0371 00749 
0424 01051 
0477 01405 
0528 01794 


VIS 
STN 


PH 


C=REF=NO 001 


CONS. NO 080 
LAT 65-O00N 
LON 55-360W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0052 
0105 
0160 
0213 
0320 
0421 
0517 
0608 
0653 
0700 
0750 
0803 


l 


41 


YR 1965 DEPTH 830 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 08 WAVES 2 
DAY 11 NO.DPTH 13. WND-DIR 
HR 13.9 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O48 YS *EER WV SEED 
BSE SP RS L OXYGEN SGMT SOUND 
0440 alae Gl 2516 14641 
0553 34121 707 2694 14729 
0488 34487 691 2730 14716 
0440 34603 689 2745 14706 
0467 34735 671 2752 14728 
0530 34913 688 2759 14774 
0536 34951 678 2761 14794 
0512 34931 678 2763 14799 
0489 34927 676 2765 14805 
0477 34935 670 2767 14808 
0466 34931 668 2768 14811 
0450 34921 660 2769 14812 
0426 34915 651 2771 14811 
PPINEAS ERP O Mesa AWE .D 
E'M SPNS L OXYGEN SGMT SOUND 
0440 2 kya 2516 14641 
0461 C 3220 I 2552 14658 
0480 *BV 33265 “T 2586 14674 
0495 H 3306 I 2617 14687 
0518: Reim3s753 2669 14709 
0535 0413443 ¢1 2720 14729 
0498 B 3450 I 2731 14719 
0465 3454 F 2738 14710 
0445 3459 D 2743 14707 
0444 34641 2748 14711 
0457 34703 2751 14721 
0475 34761 2754 14734 
0491 B 34811 2756 14745 
0520 34890 2759 14766 
0538 34951 2761 14791 
0517 34936 2763 14799 
0491 34927 2765 14804 
0466 34931 2768 14811 
0428 34915 2771 14811 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
€LO—TPE 
CLDO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00c00 
0027 00001 
0050 00005 
0070 00010 
0103 00023 
0131 00040 
0152 00059 
0171 00081 
0189 00106 
0205 00133 
0221 00163 
0236 00196 
0250 00231 
0279 00311 
0333 00508 
0388 00760 
0441 01062 
0493 01408 
0542 01788 


VIS 
STN 


SVA 


2817 
2468 
2950 
1860 
1368 
0886 
0789 
Cre 
0671 
0635 
0605 
0584 
0569 
0550 
0539 
0537 
0523 
0500 
0476 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 081 
LAT 65-O10N 
LON 54-480W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
0000 
0050 
0099 
0149 
0198 
0248 
0298 
0347 
0395 
0444 
0492 


165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


142 


YR 1965 DEPTH 519 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 
DAY 11 NO.DPTH 11 WNO-OIR 
HR 16-5 W-COLOR WND-SPO 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O28 ¥S. <6 SR. eV Ee GD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0520 31507 2491 14672 
0240 33559 747 2681 14589 
0548 34271 692 2706 14736 
0487 34425 694% 21266014 (22 
0526 34656 678 2739 TATATSS 
0558 34763 676 2744 14771 
0562 34833 671 2749 14782 
0547 34872 676 2754 14785 
0541 34911 670 2758 14791 
0541 34926 671 2759 (814799 
0536 34930 674 2760 14805 
1 NOSE IR PORE AC ieee 2D 
EMP S Atk 3) OXYGENS SGMT 2 SOUND 
0520 31507 2491 14672 
0487 1° e3a197T 1 2531 14666 
0458 19239 il 2568 14661 
0434 e278 A 2601 14658 
0240 33559 2681 14589 
0384 I 3404 I 2706 14661 
0548 34277 2707 14737 
0534 I 3438 I 2717 14736 
0487 34430 2726) 14722 
0502 “By 3455 (D 2734 14734 
0528 34662 2740 14750 
0546 3472 B 2742 14762 
0559 34766 2744 14772 
0561 34835 2749 14782 
0541 34913 2758 14792 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CODE 
€v0- TPE 
CLO-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA=-D POT.EN 
0000 00000 
0029 0o00o1 
0054 00005 
0076 00011 
0108 00023 
0137 00041 
0163 00064 
0187 00092 
0209 00124 
0229 00157 
0248 00193 
0266 00232 
0283 00274 
0317 00368 
0378 00586 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


060 
074 
066 
O77 
O77 
082 
091 
093 
095 
102 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 082 
LAT 65-310N 
LON 55-140W 


MARSD SQ 222 


0000 
0050 


YR 1965 OEPTH 480 
MONTH 9 MXSAMPD 05 
DAY 11 NO.OPTH 10 
HR 19.7 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


DEPTH TEM P 


0400 
0245 
0398 
0512 
0532 
0539 
0546 
0543 
0542 
0542 


SAL 


31757 
33587 
34060 
34502 
34634 
34693 
34762 
34828 
34846 
34884 


1 


43 


0 B.S © R Vv cD 


OXYGEN 


w39 
709 


PN eRe tO’ 


SAL 


31757 
3213 I 
3248 I 
3281 I 
33587 
3391 I 
34060 
3430 F 
34502 
3459 (E 
34634 
3467 B 
34693 
34761 
34846 


OXYGEN 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2523 14625 
2683 14591 
2706 14672 
2729 \cbeT733 
2737 14751 
2741 14763 
2745 14775 
2751 £44783 
2752 14791 
2755 14800 
ATED 
SGMT SOUND 
2523 14625 
2556 14619 
2586 14615 
2614 14612 
2683 14591 
2703 14626 
2706 14672 
2719 14706 
2729 14733 
2734 14745 
2731 ° Lai 5h 
2739 14758 
2741 14763 
2745 14775 
2152 14791 


XX 
XX 


Pp 


D 


AIR T 

WET B 

wW-CODE 

CLO-TPE 

CLD-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0026 00001 
0049 00005 
0069 00010 
0101 00022 
0129 00040 
0155 00063 
0180 00091 
0201 00121 
0221 00155 
0240 00191 
0259 00232 
0277 00276 
0312 00375 
0377 00609 


VIS 
STN 


SVA 


2744 
2433 
2148 
1888 
lZoe¢ 
1039 
1016 
0904 
0811 
0766 
0742 
0725 
0713 
0677 
0622 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 083 
LAT 65-300N 
LON 55-520W 
MARSD SQ 222 


144 


GMT 


217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
227 
217 
217 


DEPTH 


0000 
0052 
0104 
0158 
0210 
0263 
0313 
0411 
0505 
0551 
0600 
0650 
0705 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 


YR: 1965 “DEPTH 720 WAVES 1 XX AIR T 

MONTH 9 MXSAMPD C7 WAVES 2 XX WET B 

DAY 11 NO.OPTH 13. WNO-DIR wWW-CODE 

HR 21-7 W-COLOR WND-SPD CLO-TPE 

C/I 1810 W-TRNSP BARO CLO-AMT 

O 38S TE GR W FE 

TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND PO4 -P- NO2 NO3 
0460 31523 2499 14647 

0489 Blof ole, 714 2671 14697 

0449 34265 696 2717 14696 

0316 34311 697 2734 14650 

0428 34592 682 2745 14709 

0418 34667 649 2752 14715 

0493 34833 668 2757 14757 

0483 34866 654 2761 14769 

0445 34842 640 2163) Aa 69 

0466 34889 655 2765 14785 

0426 34857 639 2160 PettT 

0404 34849 633 2768 14775 

0316 34768 603 2771 14746 

Ty (NGO Te eRe ROL, (ACES Db 

EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN 
0460 31523 2499 14647 0000 00000 
0472 a199 “I 2535 14660 0028 00001 
0481 3242 I 2568 14671 0053 oo0oc5 
0488 3281 I 2598 14681 0075 00011 
0492 3347 I 2650 14695 0111 00025 
0481 3410 I 2701 14703 0144 00045 
0455 3426 G 2716 14698 0169 00068 
0388 G 3430 I 2126. (teOTS Od ir 3 § 00093 
0331 0293431 ''H 2133 (14655 0211 00121 
0346 G 3440 H 2739 14667 0230 00152 
0402 E 3454 F 2744 14696 0248 00186 
0427 Di) 3462 £ 2748 14712 0264 O0C222 
0422 C 3465 E 2751 14714 0286 00260 
0472 B 3479 C 2756 14745 0316 00344 
0490 B 3487 C 2761 14770 0365 00544 
0446 34842 2763 14768 0419 00791 
0426 34857 2767 14777 0470 01082 
0324 34715 2770 14749 0518 01402 


VIS 
STN 


HW 


$10 


036 
099 
085 
086 
106 
093 
107 
LiZz?2 
LS 
| a 
136 
186 


PH 


SVA 


Fale 
2637 
2324 
2038 
1548 
1068 
Q922 
0828 
0765 
GTS 
C671 
0638 
0609 
0568 
0538 
0521 
0497 
0454 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 084 
LAT 65-300N 
LON 56-280W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0299 


145 
YR 1965 DEPTH 702 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 11 NO.DPTH 12 WND-DIR 
HR 23.9 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
D=B SERVED 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0490 32041 2537 14667 
0297 33496 753 2671 14613 
0425 34193 705 2714 14685 
0482 34486 700 27317 UST21 
0413 34593 683 2747 14701 
0496 34835 678 2757 14756 
0513 34918 678 2762 14780 
0504 34912 673 2762 14784 
0482 34910 672 2765 14784 
0472 34906 672 2765 14788 
0440 34873 655 2766 14783 
0272 34712 589 2770 14717 
TANT ESR PY OVUM ART VE D 
E M S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0490 32041 2537 14667 
0454 S237 2566 14658 
0424 3267 I 2593 14651 
0398 ec 95 (I 2618 14645 
0297 33496 2671 14613 
0345 3392 G 2700 14643 
0425 34193 2714 14685 
0466 3438 E 2724 14708 
0482 34486 2731 14721 
0450 3455 D 2740 14712 
0413 34596 2747 14702 
0423 3466 C 2751 14711 
0441 3472 D EOD Lat es 
0496 34837 S57? 4756 
Q513 34918 2762 14780 
0482 34910 2765 14784 
0440 34873 2766 14783 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0025 ococdl 
0047 00005 
0067 00010 
0099 00022 
0129 00041 
0155 00064 
Ol77 00090 
0198 00119 
0217 00150 
0234 00183 
0250 00217 
0265 00253 
0293 00334 
0348 00532 
0401 00776 
0452 01066 


VIS 
STN 


HW 


STO 


042 
093 
063 
090 
093 
094 
101 
101 
103 
120 
204 


PH 


SVA 


2618 
2338 
2081 
1847 
1344 
1071 
0943 
0851 
0790 
0708 
0638 
0602 
O577 
0561 
0532 
0513 
0502 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 085 
LAT 65-300N 
LON 57-050W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 


0000 
0051 
0102 
0153 
0204 
0255 
0304 
0354 
0402 
0449 
0499 
0549 
0603 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


146 
YR 1965 DEPTH 665 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 12 NO.OPTH 13. WND-DIR 
HR 02.3 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OB WS "ESR EV te SD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0525 32791 2592 14691 
0158 33663 142 ZO95°. C4554, 
0275 34074 716 2719 14619 
0207 671 
0322 34482 658 2747 14662 
0333 34580 644 2754 14676 
0391 34704 651 2758 14711 
0436 34784 657 2760 14739 
0372 34714 634 2761 14719 
0410 34796 640 2764 141744 
0364 34767 628 2166 FUAT33 
0265 34662 590 2767 14697 
0201 34625 562 2769 14678 
eNO ER RV OE Aaah E> 
EoM PSSA EG “OXYGEN SOMT “SOUND 
0525 32791 2592 14691 
0463 1763297 -£ 2613 14669 
0407 I 3314 I 2632 14650 
O357 163330 1 2650 14632 
O2TSs: PRESS59 fT 2681 14603 
Ob94 [#23369 G 2711 14577 
0268 B 34064 2719 14616 
0244 H 3420 D 2182 T4642 
0211 B 3432 F 2744 14603 
O252 FPESS4] E 2748 14626 
0312 B 34474 2748 14657 
O330 € 843453 6 2750 14669 
0333 34571 eos F466 
0386 34694 2758 14708 
0375 34717 2761 14720 
0362 34765 2766 14732 
0206 34629 2769 14679 


XX 
XX 


AIR T 
WET 6B 
wW-CODE 
€LD-TPE 
CLDO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D POT.EN 
0000 OcCccod 
0020 00001 
0038 00004 
0055 00008 
0083 00C19 
O11T C0037 
0134 00057 
O155 00082 
0173 00107 
OLs9 00134 
0205 00164 
0221 00198 
0236 00235 
0264 00315 
0318 00509 
0369 00744 
0416 01CC8 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2091 
1892 
EULO 
1543 
125% 
0963 
0893 
Orr 
C658 
0624 
0630 
0610 
0580 
0545 
0526 
0485 
0440 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 086 
LAT 65-300N 
LON 57-390W 


MARSD SQ 222 


GMT 
048 0000 
048 0050 
048 0100 
048 0150 
048 0199 
048 0250 
048 0300 
048 0349 
048 0398 
048 0446 
048 0495 
048 0542 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


YR 1965 DEPTH 5 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 12 NO.OPTH 
HR 04.7 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


DEPTH: STicé. -MivP 


0440 
0275 
0334 
0383 
0508 
0521 
0519 
0512 
0504 
0491 
0406 
0229 


0354 
0383 
0449 


0504 
0387 


SAL 


32920 
33685 
34130 
34421 
34729 
34829 
34876 
34891 
34903 
34905 
34848 
34658 


1 


Me 6 


47 


Gt Br S} EY Rp Vi eB 


OXYGEN 


740 
718 
697 
678 
676 


Ti NOT Et Re P earu 


Shark 


32920 
3309) iC 
S324 KE 
3339 G 
33685 
3394 D 
34130 
3428 D 
34421 
3459 E 
34732 
3480 D 
34829 
34876 
34904 
3482 D 


OXYGEN 


WAVES 1 
WAVES 2 
WNO-DOIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2612 14657 
2688 14606 
2718 14645 
2737 14678 
2747 14743 
2754 14758 
2758 14766 
2760 14771 
2762 14776 
2763 14779 
2768 14751 
2770 14680 
A aE EMD 
SGMT SOUND 
2612 14657 
2628 14647 
2644 14638 
2658 14631 
2688 14606 
2707 14620 
2718 14645 
2728 14660 
2737 14678 
2743 14712 
2747 14743 
eto T4154 
2754 14758 
2758 14766 
2762 14776 
2768 14743 


XX 
XX 


p 


D 


AIR T 

WET B 

WW-CODE 

CLO-TPE 

CLO-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0018 00001 
0035 00003 
0051 000C7 
0077 00018 
0105 00035 
0129 00057 
0151 00082 
0170 00109 
0188 00139 
0205 00171 
0220 00205 
0236 00242 
0264 00324 
0320 00521 
0370 00754 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO O87 
LAT 65-310N 
LON 58-180W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0249 
0299 
0348 
0397 
0447 
0470 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
N225 
0250 
0300 
0400 


1 


48 


VR #11965 DEPTR 510 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 
DAY 12 NO.DPTH 11 WND-DIR 
HR O7.0 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0) BP CSP ERRNO eed 
THE «=P «{Si0A CLSUCOXY GEN." (SGMAY* tSOUND 
0390 32583 2590 14632 
-0164 32889 185 2648 14395 
-0074 33372 744 2685 14453 
0121 33794 731 2708 14556 
0139 34026 692 2726 14575 
0217 34279 650 2740 14621 
0127 34271 581 2746 14590 
0197 34425 ST 2754 14631 
Ol77 34484 556 2760 14631 
0186 34538 stow | 2763 14644 
0186 34543 Sa) 5) 2764 14648 
LN) TER PAO me eA. th eer 1D 
1 foer att S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0390 32583 2590 14632 
0267 3265'°D 2606 14582 
0159 32710 iG 2619 ~«k452a7 
0067 22 CSFtl 2631 14497 
-0164% 32889 2648 14395 
-0166 Bl 2ere 2667 14402 
-0074 33372 2685 14453 
0028 3360 C 2698 1°b450d 
0121 33794 2708 14556 
0137 3392 D 2718 14569 
0141 34032 2726 14576 
0186 3417 F 2734 14602 
0215 34279 2740 14621 
0128 34274 2746 14590 
0177 34488 2760 14632 


xX 
XX 


AIR T 
WET B 
ww-CO 
CLDO-T 
CLO-A 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0020 
0040 
0057 
0090 
Ol27 
0160 
0189 
0215 
0239 
0260 
0280 
0298 
0332 
0390 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00008 
00022 
00045 
00074 
00107 
00144 
00184 
00225 
00269 
H0313 
00407 
00612 


VIS 
STN 


HW 


PH 


SVA 


Zilel2 
1359 
1831 
1724 
boo3. 
M3 7a 
1208 
1081 
0988 
0903 
0823 
O751 
0695 
0633 
0513 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 088 
LAT 65-300N 
LON 58-500W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
093 
O93 
093 
093 
093 
093 
093 
093 
093 
093 


0000 
0050 
0098 
0148 
0197 
0247 
0296 
0346 
0395 
0444 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


1 


49 


YR 1965 DEPTH 464 WAVES 1 

MONTH 9 MXSAMPD 04 WAVES 2 

DAY 12 NO.OPTH 10 WND-DIR 

HR 09.3 w-COLOR WNDO-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

OF By SP Ey Re Vie Ey 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0305 32524 2593 14595 
0007 33073 196 2657 14478 
-0038 33558 780 2698 14472 
0001 33884 680 2723 14502 
0019 34063 614 27 S6H L452 
0067 34247 574 2748 14554 
0077 34296 555 2752 14567 
0143 34417 pod 2757 14607 
0186 34517 551 2762 14635 
0187 34510 B51 2761 14643 
LOAF TRE CR PP ROLL CANT GEM 
TeETMTP SSTAUL. WOXYGEN ©SGMT iSOUND 
0305 32524 2593 14595 
0237 C 3265 B 2608 14568 
OTTO S2TirD 2622 14545 
OV22 NFEWs288uRE 2635 14524 
0007 33073 2657 14478 
70036 (Ce03334 C 2680 14466 
-0037 33574 2699 14473 
-0021 B 33754 2713 14487 
0002 33893 2723 14503 
0010 3399°¢ 2731 14513 
0022 34076 2713T +4523 
0046 B 3417 C 2744 14540 
0067 34251 2749 14554 
0082 34305 2752 14570 
0184 3451°E 2761 14635 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0020 00001 
0039 00004 
0057 00008 
0088 00021 
0123 00043 
0152 00069 
Ol77 00098 
0200 00129 
0220 00163 
0239 00199 
0256 00237 
0272 00275 
0302 00360 
0356 00555 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


071 
065 
126 
174 
196 
ad i | 
222 
230 
233 


PH 


SVA 


2082 
1936 
1803 
1682 
1473 
1250 
1069 
0938 
0843 
0772 
0714 
0653 
0608 
0578 
0505 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 089 
LAT 65-300N 
LON 59-280W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
lll 
1ll 
lll 
lll 
111 
lll 
Ld 
lll 
111 
lll 
111 


0000 
0050 
0099 
0150 
0199 
0248 
0298 
0348 
0396 
0445 
0469 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


YR 1965 DEPTH 501 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 
DAY 12 NO.OPTH 11 WND-OIR 
HR 11.1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OF BY Si Ee Re Vl ED 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0350 32598 2595 14615 
-0046 33035 785 2656 14453 
-0126 33428 732 2691 14429 
-0093 33697 7106 2712 14457 
0056 34019 668 2731" > 24538 
0143 34220 624 2741 14588 
0178 34348 591 2749. 14613 
0070 34309 558 27538 45735 
0066 34374 543 2759 14580 
0069 34385 543 2759 14589 
0072 34389 545 2759 14595 
PoMmoT & RRO Ghat ay fF seid 
TeeM P SA OXYGEN SGMT  SGUND 
0350 32598 ao9> - K&GLS 
0260 C 3270 B 2610 14579 
OLTS FF SsZ2 19 © 2624 14546 
0107 H’' "3288 D 2636 14517 
-0046 33035 2656 14453 
-O11) 3. DY © S325" 6 2676 14429 
-0127 33434 2691 14429 
-0124 ee 1 LB 8) 2702 14436 
-0093 33697 2712 14457 
-0020 D 3387 D 2722 14497 
0058 34024 2731 14539 
0109 34138 2737 14568 
0146 34227 2741 14589 
0174 34347 2749 14612 
0066 34376 2139' 4580 


XX AIR T 
XX WET B 
wWWw-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0020 coool 
0039 0OCC4 
0056 00008 
0088 00021 
O23 00043 
0153 00Cc70 
0181 00102 
0206 00137 
0229 00175 
0249 00214 
0268 00256 
0286 00299 
0318 00390 
0375 00592 


VIS 
STN 


HW 


S10 


PH 


SVA 


2065 
1917 
L787. 
LOE? 
1479 
1292 
1142 
1037 
0950 
0853 
GEtS 
C721 
0680 
0613 
C514 


C-REFSNO OO1 


CONS. NO 090 
LAT 65-300N 
LON 60-040W 


MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
139: 
138 
138 


l 


51 


YR 1965 DEPTH 462 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY 12 NO.DPTH 10 WND-OIR 
HR 13.7 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
GO; 6. S2,.EsRy Va Ew D 
TE MP JS. A L. OXYGEN. . SGMT..SOUND 
0142 32157 2576 14518 
-0096 32722 838 2633 14425 
-0160 33052 156 2661 14408 
-0151 33400 728 2689 14425 
-0090 33699 705 2712 14466 
-0084 33906 640 2728 14480 
0097 34157 628 2739 14574 
0026 34196 561 2746 14551 
0050 34268 542 21 Pires ri 
0050 34265 541 241951 La 5 15 
LPANet G2 RP Oba ASI sE SD 
Lace R.~wS JAVLALOXYGEN...SGMT. - SOUND 
0142 32157 2576 14518 
0088 B 3227 D 2588 14497 
GO038 €,,3238 G6 2600 14477 
70006 Dy .3249..1 2610 14460 
-0096 32722 2633 14425 
eOL44 6.,.3290..E 2649 14409 
-0160 33059 2662 14408 
-0163 23235 2676 14413 
af 50 33407 2690 14426 
aOl18° 8..25567 2702 14447 
70091 33708 2712 14466 
Z0094 E.23362 .C 2t2b 1a470 
SOO 2 16. 1539 2) 16 2729 14486 
0094 B 3416 B 2740 14574 
0040 C 3426 D Ay Boy Was WS Ta f 


XX AIR T 
XX WET B 
WW-CODE 
CLO-gPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 000c0 
0022 ooool 
0043 00004 
0063 00009 
0099 00024 
0140 0c050 
0177 00083 
0211 00122 
0242 00166 
0270 00211 
0295 00259 
0317 00309 
0338 00359 
0375 00463 
0440 00693 


VIS 
STN 


HW 


S10 


090 
150 
158 
140 
183 
165 
228 
249 
249 


PH 


C-REF-NO O01 
CONS. NO O91 
LAT 65-310N 
LON 60-4%30W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


165 0000 
165 0050 
165 0099 
165 0149 
165 0198 
165 0248 
165 0297 
165 0321 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY i2 
HR 16-5 
C/I 1810 


Te Me P Wes eA 


0100 Ep yd 
-0137 327 
-0154 330 


1 


DEPTH 354 
MXSAMPD 03 
NO.DPTH 8 
W-COLOR 
W-TRNSP 


52 


OSB SET Rav «cro 


tL OXYGEN 
99 

ee 806 
83 749 


-0146 33410 118 


=O121 33696 660 
-0088 33850 640 
-0017 34042 582 
-0013 34049 580 


POND ESR COR’ 


1-6 M PS ASL OXYGEN 
0100 31299 
0049 C 3160 I 
0003 F 3187 I 

=O038 HP =s2i2 01 

-0137 32022 

<0161 DY 33297 71 

=O01 54 33090 

-0153 33258 

-0145 33417 

-0128 S557 6 

-0110 33703 

-0101 B' ~3379 D 

-0085 33860 

-0028 D 3402 H 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2510 14487 
2634 14406 
2664 14411 
2690 14428 
ZEL2 = P4456 
2724 14477 
2736 14521 
2737 14527 
ATED 
SGMT SOUND 
2510 14487 
2536 114470 
2560 14454 
2582 14440 
263% 14406 
2655 14402 
2664 14411 
2678 14418 
2691 14428 
2703 14442 
2713 14457 
2719 14467 
2724 14479 
2135 “T4506 


XX 
XX 


Pp 


D 


AIR T 
WET B 
ww-CO 
CLO-T 
CLO-A 


04 -P- 


ELTA-D 


0000 
0028 
0053 
0076 
0115 
Ores 
O1gy 
0225 
0255 
0283 
0307 
0330 
0352 
0391 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00600 
00001 
00CcC5 
00011 
00027 
00052 
00084 
00123 
00166 
00211 
00259 
00309 
00361 
00471 


PH 


SVA 


2874 
2622 
2592 
2163 
1688 
1488 
1398 
1268 
1146 
1031 
0936 
0876 
0825 
0728 


C-REF-NO OOLl 
CONS- NO 092 
LAT 65-300N 
LON 61-180W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


187 0000 
187 0050 
187 0098 
187 0148 
187 0196 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
#0200 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 12 
HR 18.6 
C/I 1810 


Tepes Mu. oS 


DEPTH 2 
MXSAMPD 
NO.OPTH 
w-COLOR 
W-TRNSP 


1 


72 
02 
2) 


ao 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


ObS £:R VGE UD 


L OXYGEN 


0230 31091 
-0024 32207 819 
~0153 32966 (5d 
-0146 33308 713 
-0124 33566 680 


SGMT 


2485 
2589 
2654 
2682 
2702 


LNT LE OR. POL 


Tea My Pe 'S L OXYGEN 
0230 31091 

0168 3135. 8 

0111 31°59 4D 


-OL59 C 
SOL66 G..3338 
O52 Dy. o351 


SGMT 


2485 
2510 
2533 
2554 
2589 
2627 
2656 
2672 
2688 
2698 
2702 


SOUND 


14542 
14451 
14410 
14426 
14448 


ATED 
SOUND 


14542 
14520 
14500 
14481 
14451 
14423 
14410 
14414 
14418 
14430 
14452 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLDO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0030 
0058 
0084 
0130 
0178 
0219 
0254 
0286 
0314 
0340 


POT.EN 


00000 
00001 
00006 
00012 
00031 
00061 
00098 
00138 
00182 
00229 
00280 


VIS 
STN 


SVA 


3E12 
2874 
2655 
2455 
2121 
1752 
1478 
1323 
1166 
1071 
1035 


C-REF-NO 001 
CONS. NO 093 
LAT 65-580N 
LON 61-230W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


216 0000 
216 0050 
216 0098 
216 0148 
216 0173 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 


YR 1965 DEPTH 1 
MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 12 NO.OPTH 
HR 21.6 W-COLOR 
C/I 1810 wW-TRNSP 


TELM PP Sean G 


0080 31536 
-0015 31825 
-0149 33004 
-0137 33326 
-0129 33337 


1 


89 
02 
5 


54 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


O."Bi "SS; ES" RiVe Ee O 


OXYGEN 


846 
7147 
699 
697 


SGMT 


2530 
2558 
2657 
2683 
2684 


PON TE OR TP OAL 


Otc. Merve * teens 


0050) Cr 32.65 
0023° FF Sit? 
=—U003° H.~ “3189 
-0015 31825 
-0091 D 3244 
=O 50 3303 
=e. Co saab 
[02510 E4536 


OXYGEN 


SGMT 


2530 
2541 
2551 
2562 
2558 
2610 
2009 
2678 
2688 
2683 


SOUND 


14481 
14450 
14412 
14430 
14438 


(ed ed oh 8) 


SOUND 


14481 
14471 
14462 
14453 
14450 
14427 
14412 
14418 
14425 
14440 


XX AIR T 

XX WET B 
WwW-CODE 
CED=TFE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0026 
0052 
0076 
0125 
0179 
0221 
0256 
0286 
0316 


POT.EN 


00000 
00001 
00005 
oocll 
00031 
00065 
00103 
00142 
00185 
00235 


VIS 
STN 


Hw 


S10 


049 
162 
193 
179 


PH 


SVA 


2683 
2579 
2476 
23095 
2416 
1919 
1445 
1266 
NS Sr be 
1220 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 094 
LAT 66-O00N 
LON 60-440W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000° 


0000 
0050 
0098 
0148 
0196 
0246 
0294 
0342 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 


YR? #2965 « DEPTH 371 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 03 WAVES 2 
DAY 13. NO.DPTH 8 WND-DIR 
HR 00.1 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBS & RV yen 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
GOr5> 31538 2526 14515 
-0152 32793 817 2640 14400 
—O16z 33060 761 2662 14407 
-0160 33387 749 2689 14420 
=O/L0W. 33663 717 2709 14457 
-0071 33912 642 2728 14486 
=O0T7 34082 581 2739 14521 
-0001 34120 569 2742 14537 
oN Tree RP OSL A STEAD 
TEMP S§ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0155 31538 25269 14515 
0090 09.3179 I 2550 14491 
0032 H 3203 I 2572 14470 
70020 Inje3225 1 2592 14450 
70152 a2193 2640 14400 
woa7TS Fer3299 4 2656 14395 
-0163 33073 2663 14407 
-0165 3324 B 2676 14412 
-0158 33399 2689 14422 
TORS2? Bey 33547 2701 14440 
-0104 33685 2711 14459 
-0086 33814 2721 14474 
-0066 33930 2729 14489 
#0023? Ci p3408) GC 2740 14519 


XX 
XX 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0026 
0050 
0072 
0110 
0149 
0185 
0219 
0250 
0277 
0303 
0326 
0346 
0383 


AIR T 
WET B 
wWW-CODE 
CLD-TPE 
CLD-AMT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00CO00 
oocol 
00005 
00011 
00025 
00050 
00083 
00122 
00165 
00211 
00259 
00309 
00359 
00463 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2123 
2491 
2281 
2092 
1630 
1474 
1409 
1281 
1156 
1050 
0952 
0860 
O779 
0683 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 095 
LAT 66-0O00N 
LON 60-080W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


021 0000 
021 0050 
021 0099 
O21 0150 
O21 0199 
021 0250 
O21, 0301 
O21) "e332 
O21 0402 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


YR 1965 DEPTH 


MONTH 9 MXSAMPD 
DAY 13. NO.DPTH 
HR O2-1 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


THES MP? SAU 


0145 31557 
-0095 22001 
=—O157 33183 
=O137 33501 
-0115 33702 


=0055 33924 
0044 34127 
0045 34224 
0046 34269 


1 


429 


04 
9 


56 


O 64S: "Er Ravi te 


OXYGEN 


869 
146 
7108 
675 
660 
623 
575 
547 


LN T E-RUP OME 


WE MP? « SerAt i 
0145 35S 57 
0090 B 3180 G 
0040 C 3203 I 

=O0005 ‘DY #3225 *f 

-0095 32701 

=OT42 BF "3300-7 

=O257 33191 

=O9T52° BY" 3336.8 

=OT37 33501 

-0128 3361. C 

-0114 33706 

-0089 33816 

-0055 33924 
0042 34124 
0048 34269 


OXYGEN 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2528 14511 
2631 14425 
2672 14411 
2697 14433 
2713 14454 
2728 14494 
2740 14551 
2748 14561 
ZI DEM VASO 
ALT) Ee D 
SGMT SOUND 
2528 14511 
2551 14491 
2572 14473 
2591 14457 
2631 14425 
2657 14411 
2673 14411 
2686 14420 
2697 14433 
2706 14443 
2713 14455 
2721 14472 
2728 14494 
2740 14550 
2751 14571 


XX 
XX 


p 


D 


AIR T 
WET B 
whw-CO 
CLO-T 
CLD-A 


04 -P- 


ELTA-D 


0000 
0026 
0050 
0072 
0111 
0151 
0186 
0217 
0246 
OZ U2 
0297 
0319 
0340 
0377 
0442 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
ooool 
00oc0o5 
oool1l 
00026 
00051 
00083 
00119 
00159 
00203 
00250 
00299 
00349 
00454 
00682 


PH 


SVA 


2703 
2483 
2282 
2099 
1717 
1474 
1320 
1187 
1084 
1003 
O9s2 
0858 
0789 
0689 
0583 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 096 
LAT 65-590N 
LON 59-320W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
045 0000 
045 0050 
045 0101 
045 0152 
045 0202 
045 0251 
045 0300 
045 0348 
045 0394 
045 0441 
045 0488 
045 0538 
045 0590 
O45 10619 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


0600 


1 


=f 


YR 1965 DEPTH 647 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 13. NO.DPTH 14 WND-DIR 
HR 04.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
Oy By Sw Es Re’ Vare yD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0100 31621 2536 14492 
-O167 32913 781 2650 14394 
-0165 33205 146 2674 14408 
0161 33396 139, 2689 14421 
-0143 33572 713 2703 14440 
-0087 33831 671 2722 14478 
-0005 34062 612 (al a in CY ar | 
0165 34280 614 2744 14615 
0071 34269 570 2750 14580 
0099 34362 564 2755 14602 
0083 34367 561 2757 14603 
0072 34405 541 2761 14606 
0081 34429 531 2762 14619 
0081 34444 530 2763 14624 
TeONG hs CARS ec On iA ae. D 
te ae a S At OXYGEN SGMT SOUND 
0100 31621 2536 14492 
0045 31694 2560 14472 
-0005 3214 I 2583 14454 
-0049 B23tat 2603 14439 
-0167 32913 2650 14394 
-0183 B31 Seal 2668 14394 
-0166 5321e8 2674 14407 
-0164 3330-8 2682 14413 
-0161 33390 2689 14420 
-0156 3347 B 2695 14428 
-0144 33564 2102) 14429 
-O121 3369 B 2712 14456 
-0088 33825 2722 14477 
-0005 34062 2737 14527 
0072 3428 B 2toli tapes 
0079 34375 2758 14603 
0078 34436 2763 14620 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLD-=iPE 
CLDO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0025 
0048 
0069 
0105 
0141 
0175 
0207 
0237 
0265 
0292 
0317 
0340 
0379 
0445 
0501 
0552 


POT.EN 


00000 
oo0odol 
00005 
00010 
00024 
00047 
00077 
00114 
00157 
00204 
00256 
00310 
00365 
00475 
00708 
00967 
01253 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


122 
208 
143 
143 
oT 
182 
155 
208 
221 
235 
256 
272 
22 


PH 


SVA 


2628 
2393 
2180 
1988 
Loos 
1364 
1307 
1231 
1 i = 
1099 
1031 
0941 
0849 
0709 
0591 
0525 
0480 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 097 
LAT 65-590N 
LON 58-560W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
067 0000 
067 0054 
O67 0113 
O67 0172 
O67 0228 
067 0278 
067 0323 
067 0363 
O67 0401 
067 0438 
067 0481 
067 @.0537 
O67 O572 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0106 
0125 
0150 
0175 
0200 
#0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


¥R "L965 
MONTH 9 
DAY 13 


HR 06.6 


C/I 1810 


DEPTH 

MXSAMPD 
NO.DPTH 
w-COLOR 
wW-TRNSP 


158 


610 
06 
13 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OF Br S* EaRe V> E*D 


TEMP-~S AL OXYGEN 
0150 31598 
-0161 32859 785 
-0156 33223 728 
-0148 33488 716 
-0037 33819 692 
0035 34022 650 
0125 34224 608 
0172 34377 584 
UZzs3 34520 584 
0170 34479 561 
0097 34441 536 
0093 34445 530 
0091 34445 530 


SGMT 


2531 
2646 
2675 
2696 
2719 
2732 
2743 
2752 
2757 
2760 
2762 
2763 
2763 


TONG TE Ri Pee 


PoE aMuP sock kb . UXYGEN 
0150 31598 
0092 E 3184 I 
0038 I 3206 I 

=O0010 T° y3227 1 

-0091 I 3264 I 

-0180 G 3306 I 

sO1L 73: EM 23319" T 

#0159 8 %3328"C 

=O158 BY 73339)°D 

-0143 33506 

=0097 C’)+3366°D 

-0044 33802 

-0006 239198 
0080 B 34122 
0252 34517 
0090 B 3444 B 


SGMT 


e551 
2554 
2574 
2993 
2626 
2662 
2673 
2680 
2689 
2698 
2708 
2718 
2725 
2137 
2756 
2762 


SOUND 


14514 
14397 
14414 
14431 
14497 
14541 
14592 
14622 
14665 
14635 
14609 
14616 
14621 


Autre (O 
SOUND 


14514 
14493 
14473 
14455 
14426 
14394 
14404 
14416 
14422 
14435 
14462 
14493 
14517 
14567 
14665 
14609 


XX AIR T 
XX WET B 
wWw-CODE 
CEO=TFE 
CLDO-AMT 
POS -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0c00 Ococo 
0026 ooool 
0050 00005 
0071 00010 
0110 00026 
0150 00051 
0185 00082 
0217 00119 
0247 00162 
0276 00209 
0301 00259 
0325 00310 
0347 00362 
0385 00471 
0449 00698 
0502 00939 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2674 
2457 
2258 
2077 
763 
1420 
1314 
Virago 19 | 
1163 
1077 
0978 
0888 
0823 
O75 
0555 
0484 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 098 
LAT 66-0O00N 
LON 58-200W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0249 
0298 
_ 0348 
0397 
0446 
0495 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 


1 


a9 


YR 1965 DEPTH 519 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 05 WAVES 2 
DAY 13 NO.OPTH 11 WND-DIR 
HR 09.5 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OB SERVE OD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0220 31777 2540 14547 
-0164 32945 164 2653 14396 
=OUD2 33316 728 2683 14415 
-0130 33637 693 2708 14438 
-0078 33860 660 2724 14474 
0050 34105 614 2738 14544 
0141 34292 594 2747 14596 
0179 34406 576 2153 284623 
0161 560 
0139 543 
0138 543 
WS SRO ee ea a Gg OBA MWS A lp 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0220 31777 2540 14547 
0140 .F gy 3202, 1 2565 14517 
OG68>F 3225 1 2587 14489 
0004 I 3245 I 2607 14464 
-0164 32945 2653 14396 
0183 Hep 3ib8: 2673 14394 
-0152 33316 2683 14415 
—-0144 33486 2696 14426 
=0130 33637 2708 14438 
-0110 3376 B 2717 14454 
-0076 33865 2725 14475 
SOOL4 B15 33.99 21324 14510 
0052 34109 2738 14546 
0144 34294 2T4AT) 14597 
0159 


XX 
XX 


PO4 


DEL 


00 
00 
00 
00 
Ol 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


-P- NO2 NG3 


TA-D 


00 
25 
47 
68 
03 
38 
70 
00 
26 
50 
71 
91 
10 
43 


POT.EN 


00000 
ooocl 
00005 
00010 
00024 
00046 
00075 
00108 
00145 
00185 
00226 
00270 
00315 
00410 


VIS 
STN 


HW 


STO 


128 
236 
161 
161 
188 
176 
188 
218 
246 
246 


PH 


SVA 


2584 
2347 
2135 
1944 
1510 
1321 
Lane 
1096 
0983 
0898 
0827 
0760 
0706 
0629 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 099 
LAT 66-Q00N 
LON 57-460W 
MARSD SQ 222 


GMT OEPTH 
119 0000 
119 0051 
119 0101 
119 6152 
119 0202 
11L9 «6252 
119 = "302 
119 0350 
119 0396 
119 0444 
119 (0491 
PL £0539 
119 0581 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


YR 1965 
MONTH 9 
DAY 13 
HR 11.29 
C/I 1810 


DEPTH 6 
MXSAMPD 
NO.DPTH 
w-COLOR 
W-TRNSP 


1 


Ld 
06 


60 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


QO 6S: 6 Vv. “EG *D 


The MP” ASP A> LY OXYGEN 
32567 
-0160 32992 784 
-0150 33414 721 
-0093 33760 689 
0010 34001 655 
0317 34425 678 
0175 34350 608 
0190 34427 584 
0126 34396 560 
0140 34461 555 
0139 34480 548 
0148 34501 548 
0140 34514 547 


SGMT 


2657 
2690 
2717 
2732 
2743 
2749 
2754 
2756 
2761 
2762 
2763 
2765 


Deane EO RM B*. Ge 


TPE MPSA AY LSU OXY GEN 
32567 
O139 EAS266 6 
O067 I 3274 C 
0003 1°" 3263 1D 
=0099 (be 3300's 
0462) Gi 3320108 
-0152 33406 
-O129 33588 
-0096 33748 
ZO061. C8 3387. 0F 
0003 33991 
0166 [ 3422 I 
0307 B 3441 B 
0183 B 3436 B 
0126 34400 
0141 34484 


SGMT 


2616 
2628 
2638 
2655 
2674 
2690 
2704 
2716 
2724 
2131 
2739 
2743 
2749 
2io7 
Zee 


SOUND 


14399 
14418 
14458 
14517 
14667 
14612 
14628 
14607 
14622 
14630 
14642 
14645 


A RE D 


SOUND 


14525 
14495 
14469 
14427 
14395 
14416 
14434 
14456 
14478 
14514 
14594 
14662 
14616 
14608 
14632 


XX AIR T 

XX WET B 
ww-CODE 
CGO— FRE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0019 
0038 
0055 
0086 
0122 
0153 
0180 
0204 
0226 
0247 
0265 
0283 
0315 
O33 
0425 


POT.EN 


ocool 
00C04 
00008 
00021 
00043 
00071 
00102 
00137 
00173 
00212 
00252 
00295 
00386 
00594 
00833 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 100 
LAT 66-000N 
LON 57-120W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
142 0000 
142 0049 
142 0097 
142 0146 
142 0194 
142 0245 
142 0294 
142 0345 
142 0396 
142 0447 
142 0500 
142 0551 
142 0601 
142 . 0650 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


1 


61 


YR 1965 DEPTH 674 WAVES 1 
MONTH 9 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 13.) NO.OPTH 14 WND-DIR 
HR 14.2 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OBSERVED 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0410 31744 2521 14629 
0363 33738 735 2684 14644 
0185 33909 718 2TRSP FAAS TT 
0269 34247 686 2733 14626 
0360 34494 673 2745 14677 
0440 34735 671 2755 14722 
0493 34832 666 2757 14753 
0480 34827 666 2758 14756 
0471 34838 666 2760 14761 
0477 34871 683 2762 14773 
0429 34820 677 2763 14761 
0371 34782 620 2766 14744 
0247 34667 588 2769 14698 
0126 34543 551 2768 14651 
Te Ny Tt -€ Ri Roy 1 Ai dave 0 
EMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0410 31744 2521 14629 
0362 Fove2ziseit 2556 14624 
0356 I 3253 I 2589 14620 
0333 1/29287T" 1 2618 14616 
0359 3375" C 2686 14642 
0259 Hl£3393'4 2709 14606 
0186 B +3393°8 2TL5) 14578 
UZ216 Er sS410°€ 2726 14598 
O277 34270 2735 14661 
0324 3440 B 2741 14657 
0371 34527 2746 14683 
0411 3465 C 2752 14706 
0447 34750 2756 14726 
0493 34834 2757 14755 
0472 34842 2760 14762 
0429 34820 2763 141761 
0250 34670 2769 14699 


XX AIR T 
XX WET B 
wW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 
P04 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 o0occo 
0026 000o0o1l 
0049 00005 
0069 00010 
0100 00022 
0127 00039 
0152 00061 
0174 00086 
0194 00114 
0212 00144 
0229 Ool77 
0244 00211 
0259 00247 
0287 00327 
0343 00526 
0396 00773 
0445 01048 


VIS 
STN 


HW 


S10 


043 
111 
093 
102 
100 
096 
100 
106 
105 
123 
157 
215 
286 


PH 


SVA 


2763 
2430 
2126 
1850 
1207 
0985 
O931 
0827 
0749 
0693 
0647 
0598 
0565 
0560 
0541 
0518 
0451 


C-REF-NO OO] 


CONS. NO 101 
LAT 66-O70N 
LON 56-350W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
162 0000 
162 0050 
162 0101 
162 0153 
162 0204 
162 0255 
b62° 40303 
162 (0352 
162 0400 
162 0448 
162 0497 
162 0549 
162 20577 
DEPTH 

0000 

0010 

0020 
#0030 
0050 

0075 

0100 

0125 

0150 

0175 

0200 

0225 

0250 

0300 

0400 

0500 


162 


YR (21965. DEPTH 601 WAVES 1 XX AIR T 
MONTH 9 MXSAMPD C6 WAVES 2 XX WET B 
DAY 13. NO.OPTH 13. WND-DIR wW-CODE 
HR 16-2 W-COLOR WND-SPD CLO-TPE 
C/I 1810 W-TRNSP BARO CLD-AMT 
O07 By Sa Ea Re Va 690 
TE, Mave’ ws tL OXYGEN SGMT SOUND PO4 -P- NO2 NOQ3 
31417 
0284 33639 143 2684 14609 
0515 34437 684 27.238 | T4725 
0511 34551 684 2733904134 
0507 34707 676 2746) 14743 
0522 34820 666 27531 24759 
0534 34911 665 2759 14773 
0521 34931 662 2762 14776 
0492 34893 674 2762 14771 
0499 34902 668 2762 14782 
0464 34866 646 263, TA4TIS 
0449 34876 645 2766 14778 
0405 34831 630 2767 14764 
TN YT € RPO EA Te 2 
BMC Br es L OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D- POT.EN 
31417 
O28 Goodloe! 2547 1457 0027 00001 
300 120323801 2582 14594 0051 00005 
0320 Tego2sort 2613 14610 0071 00010 
0284 33639 2684 14609 0103 00022 
0399 igT34 litt 2715 14669 0130 00039 
0511 3443 B 2123 14723 0153 00059 
0528 E 3453 I 2729 14736 0174 00083 
O55 3455 D 2733 14735 0194 00112 
0508 3462 B ores 14130 0212 00143 
0507 34695 2745 14742 0230 00177 
0512 34157 2749 14749 0246 00212 
0520 34810 27152 14757 0262 00250 
0534 34907 2758 14772 0291 00332 
0492 34893 2162 14771 0346 00528 
0464 34868 2763 14776 0398 00773 


VIS 
STN 


PH 


0667 
0630 
0603 


0523 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 102 
LAT 67-300N 
LON 56-560W 


MARSD SQ 222 


GMT 


072 
072 
072 
O72 
O72 


0000 
0049 
0096 
0145 
0193 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 


YR 1965 DEPTH 2 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 14 NO.OPTH 
HR O7.1 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


0230 
0259 
0294 
0414 
0402 


EM 


0230 
0230 
0231 
0235 
0259 
0273 
0305 
0368 
0382 
0396 


DEPTH! *T Er hc P 


Te O OO 


1 


17 
02 
5 


63 


OBS & RW & OD 


S A tL OXYGEN 
32379 

33044 739 
33784 702 
34158 682 
34354 666 


TN Pye R POr'k 


S AL OXYGEN 
32379 

3254 H 

3270 I 

3285 I 

33061 
3347 
3383 
3404 
3423 
3433 


T= Mm OO -m 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2588 14560 
2638 14590 
2694 14623 
2712 14687 
2729 14692 
A is &(D 
SGMT SOUND 
2568 14560 
2601 14564 
2613 14568 
2625 14573 
2640 14590 
2671 14606 
2697 14629 
2708 14663 
21217 (14675 
2728 14687 


XX AIR T 
XX WET B 
wWw-CODE 
CLO=TPE 
CLD-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0021 oooodl 
0040 00004 
0059 00009 
0093 00023 
0131 00046 
0162 00074 
0188 00104 
0212 00138 
0234 00173 


PH 


SVA 


213% 
2009 
1891 
1779 
1641 
1344 
1105 
1003 
0880 
0820 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 103 
LAT 67-300N 
LON 57-360W 


MARSD SQ 222 


GMT Pe OEP TA 
094% 
094 
094 
094 
094 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 


1 


35 
02 
5 


64 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


GB’ S ER’ ve ED 


SGMT 


2600 
2662 
2699 
211 
2729 


BOND Wo 6. PO 


YReetLI65 ys “OERTE 2 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 14 NO.OPTH 
HR 09.4 wW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TE -M -PyaS? Ay bartOXYGEN 
0250 32558 
0245 33325 134 
0365 33931 695 
0427 34235 680 
0486 34470 673 
EOMAR 74S" Avian OXYGEN 
0250 325999 
0252 (OCyn3 274868 
O256GE753290—0 
O2610G0N3 30645 
0245 33325 
0301 D 3366 C 
0365 33931 
0400 3411 E 
0427 34235 
0465 B 3440 H 
0486 34470 


SGMT 


2600 
2614 
2627 
2639 
2662 
2684 
2699 
2710 
2117 
2726 
2729 


SOUND 


14571 
14588 
14656 
14694 
14730 


AY & 0 


SOUND 


14571 
14576 
14582 
14588 
14588 
14621 
14656 
14677 
14694 
14716 
14730 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


whW-CODE 
CLOsPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0020 
0038 
0055 
0086 
0119 
0149 
0175 
0199 
0221 
0242 


POT.EN 


00000 
00001 
00C04 
00008 
00021 
00042 
00068 
00098 
00131 
00168 
00208 


VIS 
STN 


HW 


S10 


047 
054 
061 
066 


PH 


SVA 


2013 
1882 
1758 
1643 
1431 
L227 
1080 
0985 
0918 
0841 
0812 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 104 
LAT 67-300N 
LON 58-150W 


MARSD SQ 222 


GMT 


113 
113 
Ev 
113 
113 
113 
113 
If3 
113 
i? 
113 
113 
113 


DEPTH 


0000 
0051 
0100 
0151 
0201 
0251 
0302 
0352 
0400 
0449 
0547 
0647 
0752 


1 


85 
08 
es 


65 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OB 7S "ESR EV TE =D 


SGMT 


2577 


LE ONVWRE TR: PFO FU 


¥R #1965 */DEPTH 7 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 14 NO.DPTH 
HR 11.3 wW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 

TEP MP SSA LV OXYGEN 
0260 32275 

0067 33319 752 
0322 33909 690 
0461 34305 681 
0506 34569 672 
0533 34729 667 
0497 34794 663 
0517 34828 669 
0468 34757 661 
0487 34820 659 
0375 34734 624 
0275 34644 592 
0200 34577 572 
EMP S$ AL OXYGEN 
0260 32275 
O220045 (32507:C 

O201 BD0B271 F 

0182 Ls 3291 

O162 Feta327 ‘i 

OA 72 Bet3365 

0322 33909 

0404 3413 B 

0459 34299 

0489 B 34446 

0506 34565 

0524 34658 

0533 34727 

0498 34793 

0468 34757 

0440 E— 3479 F 

0319 34685 

0235 34611 


SGMT 


2577 
2597 
2616 
2633 
2664 
2693 
2702 
2711 
2719 
2727 
2735 
2740 
2744 
2753 
2754 
2760 
2764 
2765 


SOUND 


14572 
14509 
14637 
14710 
14740 
14761 
14756 
14773 
14760 
14776 
14745 
14717 
14701 


ATED 
SOUND 


14572 
14562 
14555 
14551 
14550 
14564 
14637 
14679 
14709 
14727 
14740 
14752 
14761 
14756 
14760 
14765 
14729 
14709 


XX 
XX 


P04 -P- NO2 NO3 


D 


AIR T 
WET B 
wWW-CODE 
GCUO-TE 
CLO-AMT 


ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0022 00001 
0041 00004 
0059 00009 
0090 00021 
0123 00041 
0150 00066 
0176 00095 
0199 00129 
0221 00165 
0241 00204 
0260 00244 
0278 00287 
0310 00378 
0370 00595 
0428 00863 
0482 01164 
0532 01500 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


075 
063 
057 
068 
O77 
090 
094 
100 
099 
133 
190 
228 


PH 


SVA 


eso 
2042 
1863 
1699 
1413 
1134 
1057 
O975 
0905 
0831 
0763 
0718 
0680 
0596 
0599 
0551 
0508 
0486 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 105 
LAT 67-300N 
LON 58-560W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0299 
0399 
0499 
0599 
0698 
0799 
0900 
1000 
1102 
1202 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 
1200 


166 


YR #h965 yyDEPTH 1251 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 12 WAVES 2 
DAY 14 NO.DOPTH 15 WNOD-DIR 
HR 9©13..3  W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OMB oS 6 aR PV GE CO 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0310 32462 2588 14596 
0438 33758 711 2678 14676 
0463 34189 690 2710 14700 
0107 34035 663 2729 14553 
0056 34137 617 2740 14539 
0136 34349 576 2152 Valasos 
0072 34357 546 2757 14583 
0103 34441 549 2762 14614 
0083 34445 541 2763 14622 
0072 34460 528 2765 14634 
0049 34448 524 2765 14640 
0039 34456 514 27167 9684653 
0026 34456 485 2767 14663 
0017 34471 454 2769 14677 
0008 34478 418 2770 14689 
MAIN UI2 .E' Rach? Ope car SE: 
E M S A tL OXYGEN SGMT SOUND 
0310 32462 2588 14596 
0364 3277 D 2607 14625 
0409 23.05 tH 2625 14649 
0444 3330 I 2641 14669 
0438 33758 2678 14676 
0481 3406 F 2698 l4TC2Z 
0463 34189 2710 14700 
0290 Ba 13: 2722 14630 
0107 34035 2729 14553 
0059 3407 E 2735 14536 
0057 34140 2740 14540 
0072 3420 C 2744 14552 
0090 3426 D 2748 14565 
0135 34349 2152. 14595 
0072 34358 2757 14583 
0103 34441 27162 146615 
0083 34445 2163 14622 
0072 34460 2165: “L4634 
0049 34448 2765 14640 
0026 34456 2767 14664 
0008 34478 2100. 14689 


XX 
XX 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CLDO-TPE 
CLD-AMT 


0000 
0021 
0039 
0056 
0086 
0116 
0142 
0165 
0186 
0205 
0223 
0240 
0256 
0286 
0343 
0394 
0443 
0491 
C537 
0625 
0709 


POT.EN 


o0o0ccod 
oocol 
00CC4 
00008 
00020 
00039 
00062 
00089 
00118 
00150 
00185 
00222 
00261 
00346 
00547 
00785 
01062 
OL27.7 
01732 
O2552 
03493 


VIS 


PH 


SVA 


eres 
1948 
1780 
1628 
1278 
1096 
0986 
0862 
OTT. 
0739 
0686 
0648 
0618 
0582 
0532 
0493 
0476 
0458 
0450 
0427 
0396 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 106 
LAT 67-300N 
LON 59-340W 


MARSD SQ 222 


167 


GMT 


174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 


174° 


174 
174 
174 
174 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0151 
0201 
0302 
0401 
0502 
0597 
0696 
0796 
0896 
0995 
1095 
1194 
L295 


YR 1965 DEPTH 1424 WAVES 1 XX AIR T 

MONTH 10 MXSAMPD 13. WAVES 2 XX WET B 

DAY 14 NO.DPTH 20 WND-DIR WW-CODE 

HR 17.4 W-COLOR WNDO-SPD CLO-TPE 

C/I 1810 W-TRNSP BARO CLD-AMT 

OB SHE Re VA 

TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND PO4 -P— NO2 NO3Z 
-0022 31528 2534 14435 

0044 31634 2540 14468 
-0142 32801 2641 14400 
=-OT63 32873 2647 14392 
=O165 33026 763 2659 14397 
-0161 33180 2672 14405 
=O 15> 33408 733 2690 14413 
-0132 33668 690 2711 14438 
-0089 33873 650 2726 14469 

0038 34202 560 2746 14549 

0080 34351 548 2756 14587 

0088 34433 546 2762 14608 

0082 34438 543 2763 14621 

0064 34460 538 2766 14630 

0048 34467 528 2f6Tf 14639 

0034 34454 516 2767 14650 

0026 34454 493 2767 14663 

0016 34494 456 2771 14675 

0003 403 
-0012 34472 374 2771 14696 

Peat ese Re P> Ow iene | Teer 

Tee SiA& L- VOXYGEN. “SGMTO® SOUND) DEDTA-D "POTOEN 
-0022 31528 2534 14435 0000 00000 
004% 31634 2540 14468 0026 o00col 
-0142 32801 2641 14400 0048 00004 
-0163 32873 2647 14392 0064 00008 
“ORGS 33026 2659" 14397 0094 00021 
~ORGiI 33180 2672 14405 0129 00043 
=Qi59 33408 2690 14413 0160 00071 
-0149 3356''E 2702 14424 0188 00103 
=0153 33664 2710 14437 0213 00138 
=O.f3 oe al 2718 14452 0236 OOl77 
-0090 33869 2725 14469 0258 00218 
-0057 33964 2732 14489 0278 00261 
-0025 3405 B Zio? 14509 0296 00306 
0036 34197 2746 14548 0330 00401 
0080 34350 2756 14586 0389 00612 
0088 34432 2762 14608 0441 00852 


VIS 
STN 


HW 


SIO 


PH 


168 


DEPTH TE RMPR” SXA L OXYGEN ° SGMTIO.> SOUND? DEE TA-D” 'PORSEN SVA 
0600 0082 34439 2763 14621 0490 01128 0480 
0700 0063 34461 2766 14630 0537 01442 0451 
0800 0047 34467 2767 14640 0582 01788 0435 
1000 0026 34456 2767 14663 0669 02595 0426 


1200 0002 3448 E 2770 =14687 0752 03531 0392 


C=REFE—-NO 4001 
CONS. NO 107 
LAT 67-300N 
LON 60-130W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 
205 0000 
205 0050 
20>. (0699 
205 0148 
205 0196 
#205 1.90293 
205 £0389 
205 0485 
205 0582 
Zoo 0679 
205. 20045 
205 0872 
205 0969 
2200 ei TO66 
£0 6S 
CUO ae OO 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


1000 


YR-41965 © OBPTH 1324 


MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 14 NO.OPTH 
HRY e20e5 iwWrCOLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


1 


13 
16 


69 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OGB <S FEaR WV EE SD 


TREQGM EP <SeAgl ,OXYGEN 


0040 31266 

-0166 32932 778 
=0 1:54 33374 720 
7029 33668 682 
-0080 33882 649 
0020 34179 556 


0069 34332 546 
0083 545 
0074 34448 544 
0064 34456 537 
0051 34450 529 
0040 34472 520 
0028 34464 494 
0020 34459 472 
0010 34462 430 
0000 


SGMT 


2510 
2652 
2687 
2710 
2726 
2745 
2755 


2764 
2765 
2766 
2768 
2768 
2768 
2769 


LN toc RP ONL 


Tine MeP SoA t OXYGEN 


0040 31266 


-0004 C 3162 I 
S“OO43¢F 6319541 
=O0.28H, 224 1 


-0166 32932 
=OLLS 0 42324 


-0154 33381 
-0143 3354 B 
O27 33678 
70103 33796 
=00,75 33897 
-0048 33988 
-0021 34067 
0025 34194 
0072 34344 
0082 3442 C 
0072 34451 
0061 34454 
0048 34456 
0025 34462 


SGMT 


2510 
2541 
2568 
2594 
2652 
267TT 
2688 
2701 
2hbl 
2720 
et 
2133 
2739 
2746 
2756 
2761 
2764 
2765 
2766 
2768 


SOUND 


14459 
14395 
14415 
14439 
14473 
14539 
14579 


14615 
14627 
14637 
14649 
14659 
14672 
14684 


ATEOD 


SOUND 


14459 
14446 
14434 
14424 
14395 
14400 
14415 
14427 
14440 
14457 
14476 
14494 
14512 
14543 
14583 
14605 
14618 
14629 
14640 
14663 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-COQDE 
CLD=TCE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NQO3 


DELTA-D 


0000 
0027 
0052 
0074 
0110 
0146 
0176 
0205 
0230 
0253 
0274 
0293 
O31 
0345 
0404 
0456 
0504 
6 he bop | 
0596 
0684 


POT.EN 


00000 
ooccl 
00005 
ooo1l 
00025 
00047 
00075 
00107 
00142 
00181 
00221 
00264 
00308 
00402 
00612 
00852 
01124 
01435 
01785 
02595 


VIS 
STN 


HW 


S10 


128 
149 
148 
LST 
208 
233 
239 
260 
282 
320 
351 
398 
471 
545 


PH 


170 


DEPTH TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D POT.EN SVA 


1200 0006 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 108 
LAT 67-300N 
LON 60-550W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


228 0000 
228 0050 
228 0100 
228 O151 
228 0200 
228 0302 
228 0401 
228 0500 
228 0599 
228 09696 
228 0796 
228 0896 
228 0999 


1 


YR 1965 DEPTH 1109 


MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 14 NOQ.DPTH 
HR 22.8 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


10 
13 


71 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNDO-SPD 
BARO 


OD 16-45 §E aR BV FE LD 


TEM EP sSeA (Uo. OXYGEN 


0015 31398 
-0159 33052 781 
-0162 33442 730 
-0144 33602 103 
-0119 33821 660 
0033 34149 563 
0049 34300 355 


0053 34372 551 
0054 34379 5 1 
0060 34408 546 
0052 34440 541 


0050 34444 526 
0038 34431 510 


SGMT 


2522 
2661 
2693 
2706 
2023 
2742 
2754 
2159 
2760 
2762 
2765 
2165 
2765 


BUNiTe E oRAPL OL 


TEMP S AL OXYGEN 


0015 31398 


0022 BHT 
-0056 D 3208 I 
-0086 F 3238 I 


-0159 33052 
ODT 2 (Ci 123334 A 


-0162 33442 
AoL55 2053 1h 
-0144 33600 
-0134 93718 


-0119 33821 
-0082 D 33917 
-0044 F 34004 


0030 34144 
0049 34299 
0053 34372 
0054 34379 
0060 34410 
0052 34441 
0038 34431 


SGMT 


2522 
2552 
2580 
2605 
2661 
2685 
2693 
2700 
2705 
2714 
2123 
Zt29 
2734 
2742 
2753 
2759 
2760 
2762 
2765 
2765 


SOUND 


14450 
14400 
14412 
14431 
14454 
14546 
14572 
14591 
14608 
14627 
14641 
14657 
14668 


AY iTS E>.D 
SOUND 


14450 
14439 
14430 
14422 
14400 
14402 
14412 
14421 
14431 
14442 
14454 
14477 
14500 
14544 
14572 
14591 
14608 
14628 
14642 
14669 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLO TRE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NQ3 


DELTA-D POT.EN 


0000 000c0 
0026 00001 
0050 00005 


0071 00010 
0105 00024 
0138 00045 


0168 00071 
0195 00102 
0221 00139 
0245 00180 
0268 00222 
0288 00267 


0307 00314 
0343 00413 
0405 00633 
0459 00882 
0510 DLIt2 
0560 01506 
0608 01874 
0700 02731 


VIS 
STN 


HW 


S10 


125 
148 
136 
152 
206 
246 
256 
258 
270 
296 
332 
380 


PH 


SVA 


2758 
2470 
2208 
1970 
1429 
1203 
Lv26 
1058 
1007 
0926 
0843 
0783 
0734 
0666 
0561 
0509 
0505 
0487 
0458 
0455 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 109 
LAT 67-300N 
LON 61-320W 


MARSD SQ 223 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0300 
0399 
0499 
0598 
0696 
0796 


1 


T2 


VR? #1965 27DEPTH 906 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 08 WAVES 2 
DAY 15 NO.DPTH 11 WNO-OIR 
HR 00.9 W-COLOR WNDO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O86 4S PE ORV GE TD 
TE MSP SYA LU OXYGEN SGMT "SOUND 
-0070 30851 2481 14403 
-0164 32797 77 2641 14394 
-0168 33395 ib3'6 2689 14409 
=OL6T 33590 132 2705 14420 
-0142 33729 692 2716) 14442 
-0024 34035 583 2736 14518 
0039 34228 550 2748 14566 
0057 34318 545 2135 2°l4592 
0064 34389 545 2760 14613 
0068 34426 544 2763 14631 
0052 34418 539 2763 14641 
PN TERE RGA AS ee 8 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT- SOUND 
-0070 30851 2481 14403 
+Q0090' 8B» 3228 | 2516 14401 
—aULOS CoBi6e7 cv 2548 14400 
70124 Gi3203 3 2578 14399 
-0164 32797 2641 14394 
BOUT 2 BIVss2) 2674 14400 
-0168 33395 2689 14409 
-0169 B352 46 2700 14414 
-0167 33590 2005") T4420 
POLS.7 33664 2711 14430 
-0141 33732 2716 14443 
70113°-B, 3381 8 2722 14461 
—“OOB85 Cia3389 «C 272T 14480 
-0024 34035 2736 14518 
0039 34229 2748 14566 
0057 34319 2755 14592 
0064 34390 2760) «14613 
0065 34425 2163 14630 
0051 34417 2763 14641 


XX 
XX 


AIR T 

WET B 

wW-CODE 

CEO>+TPE 

CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00Cc00 
0030 o00gcl 
0057 00005 
0081 00012 
0119 00027 
0156 00050 
0187 00078 
0215 00110 
0241 00147 
0266 00188 
0289 00233 
0312 00281 
0332 00332 
O37 1 00440 
0438 00677 
0496 00947 
0550 01247 
0599 01579 
0648 01952 


VIS 
STN 


HW 


STO 


156 
149 
129 
135 
203 
220 
236 
249 
270 
310 


PH 


SVA 


3147 
2012 
2505 
2225 
1624 
L307 
1160 
1061 
1007 
0952 
0903 
0851 
0803 
0719 
0607 
0552 
0504 
0479 
0475 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 110 
LAT 67-050N 
LON 61-000W 


MARSD SQ 223 


GMT 


045 
045 
045 
045 
045 
045 


045 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 
0300 
0400 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
OQ225 
0250 
0300 
0400 


1 


55 
04 
i 


3 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


0D SB uSNECRi VED 


SGMT 


2514 
2647 
2685 
2702 
2723 
2732 
2746 


PEN THEO RP ORL 


YR ©1965 DEPTH 4 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 15 NO.DPTH 
HR 04-5 wW-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TEMP S AL OXYGEN 
-0040 31266 
-0156 32873 750 
-0157 33348 720 
-0169 33545 132 
-0163 33809 7126 
-0065 33967 618 
0009 34180 561 
T (ey Ms Po Se Aythie OXYGEN 
-0040 31266 
-0063 8 3162 1 
-0084 D 3194 I 
$G1 03° 'E $4312.23 
-0156 32873 
=90163. €yo3320c1 
-0157 33348 
-0163 3346 G 
-0169 33545 
-0169 3368 D 
-0163 33809 
$0143) BucsoB ix § 
40120) ©453392 a1 
-0065 23967 
0009 34180 


SGMT 


2514 
2542 
2569 
2593 
2647 
2673 
2685 
2695 
2702 
2713 
223 
Val fy se f 
2730 
eno 
2746 


SOUND 


14423 
14399 
14413 
14419 
14434 
14498 
14552 


A GED 
SOUND 


14423 
14418 
14415 
14411 
14399 
14404 
14413 
14416 
14419 
14425 
14434 
14448 
14464 
14498 
14552 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
ooool 
00005 
oooll 
00025 
00048 
00076 
00110 
00148 
00189 
00232 
00277 
00325 
00433 
00680 


VIS 
STN 


HW 


S10 


158 
163 
141 
135 
173 
FL Nr 


PH 


SVA 


2838 
2562 
2308 
2077 
1568 
1314 
1199 
1110 
1041 
0936 
0838 
0797 
0768 
0750 
0626 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 111 
LAT 67-O00N 
LON 60-300W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


067 0000 
067 0050 
067 0099 
067 0150 
067 0199 
067 0300 
O67 0399 
O67 0499 
067 0599 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


174 
YR: FEIGS “YODER TH 629 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 15 NO.OPTH 9 WND-DIR 
HR 06.7 W-COLOR WNO-SPO 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
U8 9S *ESR eV FESD 
Tee MP OSTA OXYGEN SGMT SOUND 
-0090 31230 2512 14399 
=0:159 33071 P39 2663 14400 
-0166 33449 29 2694 14410 
=O8 U2 144 
-0152 33747 701 2717 14438 
-0038 589 
0028 34235 554 2750 14561 
0052 546 
0056 34391 543 2760 14609 
PEN & URRPs OFeR Al BaD 
Pe M Peers: Ari "OXYGEN -SGMT” SOUND 
-0090 31230 2512 114399 
-0104 3160 I 2543 14399 
—OLL? Birea195 =I 2ot1- 14399 
Oreo) Bi eevecte. 2597 14400 
-0159 33071 2663 14400 
-0166 3356" 1 2687 14405 
-0166 33454 2694 14410 
cd Coy 3256'*1 2703 14414 
=OL(2 3364 I 2710 14419 
-0165 33°11 ~! 2715 14427 
=0151 33750 2718 14438 
0125 873382 "6 2723 14456 
=JO98 CA s5 89) + 2728 14474 
-0038 3402 D wrs6 | Vesa 
0028 3421 | 2747 14561 
0056 3433 F 256 . 14592 
0056 34391 2761 14609 


XX 
XX 


P 


D 


AIR T 
WET B 
wa-CO 
CLO-T 
CLO-A 


04 -P- 


ELTA-D 


0000 
0027 
0052 
0073 
0108 
0141 
0170 
0197 
0222 
0246 
0269 
0290 
0311 
0349 
0417 
0475 
0528 


DE 
PE 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


oocco 
00001 
00005 
0o0oll 
00024 
00045 
00071 
00102 
00137 
OOl177 
00221 
00268 
00318 
00426 
00666 
00934 
01230 


VIS 
STN 


HW 


S10 


155 
132 
136 
196 
220 
244 
252 


PH 


SVA 


2850 
2560 
2290 
2040 
1415 
1188 
1116 
1032 
0966 
0917 
0886 
0837 
0793 
O21 
0616 
0541 
0497 


C=REF=NO 001 
CONS. NO 112 
LAT 67-000N 
LON 59-500W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


090 0000 
090 0050 
090 0099 
090 0149 
090 0198 
090 0298 
090 0397 
090 0497 
090 0596 
090 0694 
090 0793 
090 0889 
090 0983 


1 


Y¥R* L965 DEPTH 1025 


MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 15 NO.DPTH 
HR 09.0 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


10 
13 


75 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OQ} BY SP ER RY Vy EF O 


LIVE MEP tS) ACLALILOXY GEN 


-0030 31370 

-0166 32984 7167 
=O 109 33454 139 
-0165 33637 730 


-0118 338 1% 672 
-0009 34102 573 
0067 34321 544 
0075 34397 547 
0075 34448 543 
0061 34468 537 
0050 34467 530 
0037 34478 508 
0035 34476 507 


SGMT 


2522 
2656 
2694 
2709 
2722 
2741 
2754 
2760 
2764 
2766 
2767 
2769 
2769 


Ty Ne IER POGRU 


TEMP SAU OXYGEN 


-0030 31370 
=0G59 GeniGs LT 2yei 
=0055' Dy 3205 I 
=OL0G" Er 325% | 
-0166 32984 
=Oato? Ce S551" i 
-0169 33459 
-0170 B35 015 
-0164 33641 
-0143 33734 
-0116 33824 
-0088 33903 
-0060 33976 
-0007 34107 
0068 34325 
0075 34399 
0075 34449 
0060 34468 
0049 34468 


SGMT 


222 
7-s0 bh 
2578 
2603 
2656 
2683 
2695 
2703 
2709 
2716 
2423 
2728 
2135 
2741 
2754 
2760 
2764 
2766 
2767 


SOUND 


14429 
14396 
14409 
14422 
14455 
14526 
14580 
14601 
14618 
14628 
14640 
14650 
14665 


APT Ee D 
SOUND 


14429 
14422 
14416 
14411 
14396 
14400 
14409 
14414 
14422 
14438 
14456 
14474 
14492 
14527 
14581 
14601 
14618 
14629 
14641 


XX AIR T 

XX WET B 
wWW-CODE 
CLDO-TPE 
CLD-AMT 


P04 -P- NO2 NO3 


DELTA-D POT.EN 


0000 00000 


0026 OcO01 
0050 00005 
0071 00010 
0106 00024 
0140 00045 
0170 00072 
0197 00103 


0222 00138 
0245 OO177 
0267 00220 


0288 00265 
0307 00312 
0343 00413 
0405 00632 
0459 00878 
0508 Ot 
0554 01462 
0598 01805 


VIS 
STN 


HW 


S10 


141 
144 
131 
142 
198 
222 
241 
257 
286 
325 
381 
402 


PH 


SVA 


2762 
2481 
aeeo 
1989 
1480 
l22z5 
1111 
1025 
0969 
0903 
0842 
0792 
0747 
0673 
0554 
0504 
0467 
0443 
0435 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 113 
LAT 67-O00N 
LON 59-120W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
0000 
0050 
0099 
0148 
0196 
0295 
0394 
0494 
0596 
0697 
0799 
0900 
0996 
1086 


113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


YR 1965 DEPTH 1196 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 11 WAVES 2 
DAY 15 NO.DPTH 14 WND-DIR 
HR 11.3 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OMB >S” EMR Vaces 0 
TORE SMEPP PRS L OXYGEN SGMT SOUND 
0160 
-0165 766 
-0159 33418 122 2691 14413 
-0146 33649 703 2709 14431 
-0126 33830 667 2723 14451 
0004 34149 558 2744 14532 
0059 34333 555 2756 14576 
0065 34416 549 2762 14596 
0080 34462 544 2765 14620 
0058 34464 539 2766 14627 
0047 34460 530 2767 14639 
0038 34471 514 2768 14652 
0026 34480 493 2769 14663 
0019 34482 464 2770 14675 
EON T° ECR Reco: A ese? Dp 
Teh aR Es tL OXYGEN SGMT SOUND 
0160 3288 I 2632 14536 
0092 *E 
0031 I 
-0024 I 
-0165 
-0182 G 
et 59 33423 2691 14414 
0 N53 33541 2701 14422 
-0146 33657 2710 14431 
=O13'7 SESS 2718 14441 
O21 33845 2725 14454 
-0090 C 33934 2731 14474 
=0058 *0' 340256 2736 14494 
0008 34161 2145' 14535 
0060 34340 2756 14577 
0066 34420 2762 14598 
0079 34463 2765 14621 
0058 34464 2766 14628 
0047 34460 2767 14640 
0027 34479 2769 14664 


AIR T 
WET B 
Ww-CODE 
CLO=TPE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


DELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0144 00059 
0171 00091 
Clg7 00126 
0220 00165 
0242 00207 
0262 00250 
0280 00296 
0315 00392 
0374 00604 
0426 00840 
0473 01109 
0519 01415 
0564 0176C 
0650 02554 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


LEO 


1141 
1050 
0962 
0889 
0824 
O767 
O717 
0641 
0537 
0482 
0461 
0444 
0440 
0410 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 114 
LAT 67-O00N 
LON 58-330W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


135 0000 
235° 70050 
135. <0099 
135 0149 
135. .O197 
435 -sO29T 
135 30396 
135 0497 
135, «0598 
135 0699 
135 0799 
135 0898 
35 20991 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
1000 


1 


77 


VR g2 265" xDEPTH 1104 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 10 WAVES 2 
DAY 15 NO.OPTH 13. WND-DIR 
HR 13.5 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O56 vS RE ER ZV BE GO 
if6 Mee. aS L OXYGEN SGMT SOUND 
0160 32391 2594 14529 
—O154 33014 762 2658 14402 
0233 33722 712 2695 14596 
-0074 685 
0051 654 
0156 605 
0216 34496 582 2758 14648 
0147 34486 Sieh] 2762 14634 
0085 34447 541 2763 | o14623 
0071 34457 532 2765 OfT4633 
0053 34456 524 2766 14642 
0041 34457 515 2767 14653 
0022 34461 474 2768 14660 
I N@QPESR, PROPEL APT VESD 
EREVM PS OS L OXYGEN SGMT SOUND 
0160 3239 1 2594 14529 
0143 1. 3254 D 2606 14525 
0127 be3268 iH 2619 14522 
O210 Iye2si 2631 14518 
-0154 33014 2658 14402 
0043 k»~3338 £ 2680 14502 
0228 Br) 3363 a 2688 14593 
0090 I 3387 I 2716 14539 
=—O073 3407 I 2741 14471 
0029 - Ize S425 1 2754 14498 
0056 3440 I 2761 14543 
0093 Cr e451" 1 2768 14566 
0123 D 3460 I 2773 14584 
0159 3468 I 2777 =14610 
0214 34497 2758 14648 
0145 34485 2762 14634 
0085 34447 2763 14623 
0071 34457 2765 14634 
0053 34456 2766 14642 
0020 34461 2768 14661 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CO 
€LD=T 
CLD-A 


P04 -P- 


DELTA-D 


0000 
0020 
0039 
0057 
0089 
0124 
0154 
0181 
0201 
0216 
0229 
0241 
0251 
0270 
0315 
0367 
0416 
0463 
0509 
0596 


DE 
Pe 
MT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
oocol 
00004 
00008 
00021 
00043 
00071 
00101 
00128 
00154 
00179 
00205 
00230 
00282 
00448 
00688 
00964 
01280 
01634 
02443 


VIS 
STN 


HW 


PH 


SVA 


2077 
1956 
1839 
LiigZ> 
1460 
1257 
1186 
0911 
0670 
0556 
0492 
0428 
0384 
0352 
0537 
0492 
0476 
0459 
0447 
0418 


C-REF-NO O01 
CONS. NO 115 
LAT 67-O00N 
LON 57-520W 
MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 


161 0000 
161 0050 
161 0099 
161 0149 
161 <Ongs8 
161. 40297 
161 0396 
POL 70495 
161 0594 
161 0692 
161. (O%:93 
161 0894 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
#0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 


1 


30 
09 
2 


78 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


OB 7S FE PRAVESD 


SGMT 


2575 
2672 
2705 
2720 
2733 
2749 
2758 
261 
2764 
2766 
2766 
2767 


DAN ce RP Oe 


YR 1965 DEPTH 9 

MONTH 10 MXSAMPD 

DAY 15 NO.DPTH 

HR 16.1 W-COLOR 

C/I 1810 W-TRNSP 
TE MP S$ A'‘L* OXYGEN 
0115 32119 

0307 33520 720 
-0040 33646 726 
-0055 33825 674 
-0002 34009 627 
0129 34308 575 
0193 34479 576 
0081 34414 piel 
0074 34449 541 
0056 34457 539 
0046 34457 525 
0032 34458 489 
ae SHA lt OXYGEN 
0115 32119 

0133 S241: a1 

0146 3267 I 

0155 3290 4 

0307 33520 

0143 3366 
-0042 33649 
-O0074 33735 
-0054 33829 
-0032 33924 

0001 34016 

0035 34102 

0069 34180 

0133 34316 

0189 34478 

0080 34415 

0073 34450 

0055 34457 

0043 34459 


SGMT 


2005 
2596 
2616 
2635 
2672 
2696 
2706 
2714 
2721 
een 
2133 
2738 
2743 
2750 
2758 
2761 
2764 
2766 
2767 


SOUND 


14505 
14617 
14472 
14476 
14511 
14591 
14638 
14603 
14617 
14626 
14638 
14648 


A TE 0 
SOUND 


14505 
14519 
14530 
14539 
14617 
14551 
14471 
14462 
14476 
14492 
14513 
14534 
14554 
14593 
14637 
14604 
14618 
14627 
14638 


XX AIR T 

XX WET B 
wwW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 


PO4 -P- NO2 NO3 


POT.EN 


00c0o0d 
oocol 
00C04 
00009 
00021 
00040 
00064 
00092 
00124 
00159 
00196 
00236 
00278 
00368 
00572 
00811 
01085 
01393 
OnT39 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2o01 
2050 
1859 
1686 
1334 
1104 
1009 
0929 
0865 
0803 
0748 
0702 
0663 
0605 
0530 
0495 
0465 
0447 
0438 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 116 
LAT 67-000N 
LON 57-130W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0299 
0398 
0497 
0595 
0693 
0743 


1 


79 


YR #8965 ,,DEP TH 784 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD O7 WAVES 2 
DAY 15 NO.OPTH 11 WND-DIR 
HR 18.5 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0 .8 oS FE GR av BE cD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0200 32215 2577 14545 
0466 33699 699 2670 14687 
0494 34348 675 2719 14715 
0527 34591 667 2734 14740 
0545 34760 662 2745 14758 
0549 34897 664 2756 14778 
0527 34914 663 2760 14786 
0480 34883 657 2763 14782 
0182 34536 558 2764 14667 
0064 34459 527 2765 14629 
0052 34460 pyar4 2766 14632 
1 Nedgeb RR Pe Ot! AMA ses D 
EMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0200 32215 2577 14545 
0254, Di 13755 CG 2599 14575 
0304 G 3285 I 2619 14602 
0349 I 3314 I 2638 14627 
0466 33699 2670 14687 
0495 E 3410 I 2699 14708 
0494 34348 2719 14715 
0511 3450 G 2729 14729 
0527 34591 2734 14740 
0538 34686 2740 14750 
0545 34762 2745 14758 
0549 3482 C 2749 14765 
0551 3486 C eia2 147i1G 
0549 34898 2(56 i4778 
0527 34915 2760 14786 
0471 3487 B 2763 14779 
0172 34528 2764 14663 
0055 B 3444 E 2165 14626 


XX 
XX 


Pp 


D 


AIR T 

WET B 

wW-CODE 

CLO-TPE 

CLD-AMT 
04 -P- NO2 NO3 
ELTA-D POT.EN 
0000 o0ocoo 
0021 00001 
0041 00004 
0058 00008 
0089 00021 
0119 00040 
0144 00062 
0166 00087 
0186 00115 
0204 00145 
0222 00179 
0238 00214 
0254 00252 
0283 00337 
0341 00541 
0395 00793 
0446 01082 
0494 01401 


PH 


SVA 


2204 
2025 
1833 
1659 
1352 
1083 
0901 
0809 
0762 
0707 
0662 
0631 
0607 
0579 
O35 52 
0528 
0487 
0459 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 117 
LAT 67-O00N 
LON 56-410W 


MARSD SQ 222 


GMT 


204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 


DEPTH 


0000 
0050 
0100 
0150 
0200 
0250 
0301 
0351 
0400 
0450 


1 


89 
04 
10 


80 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OB SS € & 4V-5E 4D 


SGMT 


2547 
2645 
2690 
2725 
2737 
2745 
2750 
2753 
2756 
2757 


oN TE ER PONE 


YR 1965 DEPTH 4 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 15 NO.OPTH 
HR 20-4 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
TAB MP #SA WE BXYGEN 
0200 31841 
0254 33128 739 
0409 33864 701 
0514 34451 677 
0569 34691 665 
0576 34805 662 
0567 34852 657 
0583 34916 660 
0562 34917 665 
0567 34942 662 
EOM P S$ AE OXYGEN 
0200 31841 
0214 B 3211 F 
8229 DiesZ23 (tt 
0244 F 3262 I 
0254 33128 
0328 C 3354 H 
0409 33864 
0468 3419 D 
0514 34451 
0548 3460 E 
0569 34691 
0576 34760 
0576 34805 
0567 34851 
0562 34917 


SGMT 


2547 
2568 
2587 
2605 
2645 
2672 
2690 
2709 
2725 
212 
PHP § 
2741 
2745 
2750 
2756 


SOUND 


14539 
14589 
14674 
14733 
14767 
14780 
14785 
14801 
14800 
14811 


A. TED 
SOUND 


14539 
14551 
14563 
14574 
14589 
14631 
14674 
14707 
14733 
14753 
14767 
14775 
14780 
14785 
14800 


AIR T 
WET B 
wWw-CODE 
CUD-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P- NO2 NG3 


DELTA-D POT.EN 


0000 00CcCO 


0024 oo00o1 
0047 00005 
0068 00010 
0103 00024 
0140 00047 
0172 00076 
0199 OO1C7 
0222 00139 
0243 00174 
0262 00211 
0280 00251 
0298 00293 
0331 00386 
0393 00608 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 118 
LAT 66-300N 
LON 56-300W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 
045 


0000 
0050 
0100 
0150 
0199 
0249 
0299 
0349 
0397 


i81 


YR 1965 DEPTH 455 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY 16 NO.DPTH 9 WND-DIR 
HR 04.5 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OMB SIPESRIEVEEUD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0220 32211 2515S) 14553 
0320 33010 745 2630 14616 
0535 34130 689 2697 14729 
O577 34541 665 2724 14760 
0587 34687 661 2734 14774 
0577 34781 654 2743 14780 
0583 34862 648 2749 14791 
0585 34902 649 2752 14801 
0584 34928 648 2754 14809 
FIN*E EVRTP O LACT ESO 
Ee \M S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0220 22211 2975 4553 
0252 3242 I 2589. 14572 
0283 3262 I 2603 14590 
0312 SZO2 if 2616 14607 
0320 33010 2630 14616 
0431 S359 51 2666 14675 
0535 34130 2697 14729 
0569 3440 I 2714 14751 
O577 34541 2724 14760 
0585 3464 D 2730 F4769 
0587 34689 213 L4att4 
0582 34740 2739 14777 
O577 34783 2743 14780 
0583 34863 2749 14792 
0584 34929 2754 14809 


XX 
XX 


PO4 —P- NO2 NO3 


D 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLO-AMT 


ELTA-D POT.EN 
0000 o0ocoo 
0022 00001 
0043 00004 
0062 00009 
0098 00024 
0138 00049 
0169 oOo0cT? 
0195 00106 
0218 00138 
239 00173 
0259 00211 
0278 00252 
0296 00296 
0329 00391 
0393 00619 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2254 
2214 
1991 
1869 
1730 
LIS a 
1110 
0954 
0859 
0802 
OT67 
0727 
0692 
0647 
0613 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 119 
LAT 66-300N 
LON 57-020W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
066 0000 
066 0051 
066 0100 
066 0151 
066 0201 
066 0251 
066 0301 
066 0351 
066 0399 
066 0447 
066 0497 
066 0546 
066 70597 
066 0649 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
*0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
6200 
6225 
0250 
0300 
0460 
0500 
0600 


1 


82 


YR 1965 OEPTH 684 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 06. WAVES 2 
DAY 16 NO.DPTH 14 WNO-DIR 
HR 06.6 W-COLOR WNO-SPOD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OSBYSAGERE VAESD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0200 31997 2559 14542 
0530 33975 688 2685 14717 
0415 34296 685 2723 14682 
0446 34558 674 2741 14707 
0508 34770 667 2751 14743 
0490 34799 672 2755 14745 
0499 34838 672 2757 14757 
0481 34845 664 2760 14758 
0474 34861 660 2762 14763 
0466 34870 654 2763 14768 
0430 34840 657 2165". Latol 
0264 34628 589 2764 14696 
0200 34558 565 2764 14675 
0173 34563 558 2766 14672 
ELINA -EPREReO! b ALTE. 8 
EM PunSi A EVGOXYGENGSSGMT ) SOUND 
0200 31997 2559 14542 
0258 I 3240 I 2587 14574 
0309 I 3278 I 2613 14603 
0355 TD Pkasi 2G! 2636 14629 
0429 I 3370 I 2674 14672 
0491 [193423 41 2710 14709 
0415 34296 2723 14682 
0419 C 34432 2734 14689 
0444 34553 2741 14706 
0479 B 3467 C 2746 14726 
0507 34767 2750 14743 
0503 B 3480 D 2753 14746 
0491 34799 2755 14745 
0499 34837 21st 14757 
0474 34861 2762 14763 
0420 3483 B 2165 Si6757 
0185 D 3454 D 2764 14669 


XX AIR T 
XX WET B 
WwW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -—P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00Cc00 
0023 oooo)l 
0043 00004 
0061 oocc9 
0091 00021 
0120 00039 
0143 00059 
0164 00083 
0182 00109 
0199 00137 
0215 00167 
0230 00201 
0245 00236 
0274 00318 
0329 00515 
0381 00755 
0431 01038 


VIS 
STN 


HW 


S10 


040 
065 
078 
084 
095 
095 
105 
114 
108 
121 
190 
226 
248 


PH 


SVA 


2403 
2136 
1896 
1680 
1317 
0981 
0855 
0759 
0698 
0648 
0614 
O591 
O577 
0564 
0528 
0502 
0486 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 120 
LAT 66-300N 
LON 57-400W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0050 
0099 
0150 
0199 
0249 
0299 
0349 
0399 
0448 
0498 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


1 


83 


YR 1965 DEPTH 56i WAVES 1 

MONTH 10 MXSAMPD 05 WAVES 2 

DAY 16 NO.OPTH 11 WNO-DOIR 

HR 08.7 wW-COLOR WND-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

O03 Gy.S® E9 RE Vi ERD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT- SOUND 
0150 32255 2583 14523 
-0020 33064 758 2658 14465 
-0154 33400 134 2689 14415 
-0098 33723 691 2714 14455 
0156 34157 646 2735 14584 
0281 34423 639 2746 14651 
0446 34737 654 2755 14734 
0455 34795 657 2759 14746 
0316 34641 608 2761 14694 
0276 34630 596 2763 14685 
0160 34530 561 2765 14641 
[7 ON. Taree RP OM, A Ome ETD 
TEM P S AjL: OXYGEN: SGMT; SOUND 
0150 32255 2583 14523 
01026, 33242:.G 2600 14505 
6058 £9¢3256a% 2615 14489 
0019 626327304 2629 14475 
-0020 33064 2658 14465 
SOLO2 Geos327al 2677 14434 
60155 33406 2690 14415 
50151 3356 C 2702 14423 
-0098 a3723 2714 14455 
O027| Ge ;3395"5F 2726 14520 
0159 34163 2735 14586 
O227T Oa ca430ge 2741 14622 
0285 34430 2747 14653 
0448 34740 2755 14734 
0315 34641 2761 14694 
1 § De f 34528 2765 14640 


XX AIR T 
XX WET B 
wwW-CODE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 
PO4 -P- NO2 NQ3 
DELTA-D POT.EN 
0000 o00c0d0 
0021 00001 
0041 00004 
0059 o00c0g9 
0091 00022 
0126 00044 
0157 ooo71 
0184 00103 
0209 00137 
0231 00174 
0251 00212 
0268 00251 
0285 00291 
0316 00378 
0371 00576 
0422 00807 


VIS 
STN 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 121 
LAT 66-300N 
LON 58-190W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0051 
0102 
0154 
0204 
0255 
0303 
0353 
0400 
0448 
0495 
0545 
0598 


184 
YR 1965 DEPTH 647 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 06 WAVES 2 
DAY 16 NO.DPTH 13. WNO-DIR 
HR 10-7 W-COLOR WNDO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
D3(By “SATES RE Va‘ 6ulD 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0090 32408 2599 14498 
0140 32667 770 2617 14532 
-0124 33458 730 2693 14431 
0120 33857 693 2714 14557 
0214 34121 674 2728 14610 
-0004 34063 600 2737 14520 
0061 34219 577 2746 14560 
0065 34294 559 2752 14571 
0096 34352 558 2755 14594 
0072 34362 550 PAT bo Yi haa) ha be) | 
OO77 34398 549 2760 14601 
0076 34427 540 2762 14610 
0074 34440 539 2763 14618 
LANGT EDRYR ORECAST ESD 
TEMP SS AL OXYGEN SGMT SOUND 
0090 32408 2599 14498 
0066 I 3248 I 2607 14490 
0045 I 3256 I 2614 14483 
0028 I 3264 I 2622 14478 
0005 I 3281 I 2636 14473 
0004 I 3303 I 2654 14480 
SQ0L15 © /53343<C 2690 14434 
30039 Ie S33670E 2707 14477 
0095 D 3384 B 2714 14544 
0186 C° 3399 D 2720 14592 
0215 3411 B 2727 14610 
0126 I 3410 I 2733 14574 
0018 E 3407 D 2131 - P4529 
0054 B 3421 8B 2746 14556 
0096 24352 2755 14594 
OO77 34401 2760 14602 
0074 34440 2763 14618 


XX 
XX 


PO4 -P- NO2 NO3 


D 


AIR T 
WET B 
wh-CODE 
CLO-TPE 
CLC-AMT 


ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0020 oo00ol 
0039 00C04 
0058 000c9 
0093 00023 
0133 00048 
0166 00078 
0193 00109 
0218 00143 
0241 00181 
0262 00223 
0282 00266 
0301 00311 
0335 00407 
0395 00620 
0448 00866 
0497 01144 


VIS 
STN 


PH 


C-REF=NO O01 YR #19657) DEP 
CONS. NO 122 MONTH 10 MXS 
LAT 66-300N DAY 16 NO. 
CON "S6-560W SHReGi2.7 wWw-C 
MARSD SQ 222 C/I 1810 wW-T 
GMT WOEPTHy Tae MGR cSaA'L 
127 0000 0071 32458 
27 #oOol0 0071 32447 
bet $0021 0072 32453 
b2¢ 7Q030 0089 32492 
E27: £O051 -0159 32959 
k2t. FOGTS -0148 E No lt Go pk 
127 0100 -0154 33439 
Pet perl -0065 33699 
127 0200 -0025 33923 
12t ¢Q249 0041 34136 
2? £0300 0146 34334 
127 .*@352 0179 34417 
¥31 60403 0159 34437 
‘131 0452 0085 34384 
131. ~0502 0070 34417 
131 0551 0072 34429 
P31) *O601 0069 34430 
131 0652 0069 34435 
I 

DEPTH anAnAE M SA LE 

0000 0071 32458 

0010 0071 32447 

0020 0071 32451 

0030 0089 32492 
0050 -0145 3293 C 

0075 -0148 33181 

0100 -0154 33439 
0125 -0116 3359 G 

0150 -0067 33696 

0175 -0044 33811 

0200 -0025 33923 

0225 0005 34034 

0250 0043 34141 

0300 0146 34334 

0400 0162 34438 

0500 0070 34415 

0600 0069 34430 


l 


85 


TH 702 WAVES 1 
AMPD O7 WAVES 2 
DPTH 18 WND-DIR 
OLOR WNO-SPD 
RNSP BARO 
OBSERVED 
OXYGEN SGMT SOUND 
2604 14490 
2603 14492 
2604 14494 
2606 14504 
763 2654 14399 
2672 14411 
730 2693 14416 
689 2711 14470 
662 2727 14500 
595 2741 14541 
590 2750 14599 
582 2754 14623 
570 2757 14623 
553 2758 14598 
549 2762 14600 
541 2763 14609 
541 2763 14616 
541 2763 14624 
NTERPOLATED 
OXYGEN SGMT SOUND 
2604 14490 
2603 14492 
2604 14493 
2606 14504 
2651 14405 
2672 14411 
2693 14416 
2704 14440 
2711 14469 
2719 14485 
2727 14500 
2735 14519 
2741 14542 
2750 14599 
2757 14624 
2762 14599 
2763 14616 


XX 
XX 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0020 
0040 
0060 
0095 
0131 
0162 
0189 
0214 
0237 
0258 
0278 
0296 
0328 
0385 
0437 
0486 


AIR T 
wET B 
WW-CODE 
CuD— hee 
CLD-AMT 


NO2 NO3 


POT.EN 


00000 
00001 
00004 
00009 
00023 
00046 
00073 
00105 
00140 
00178 
00219 
00262 
00305 
00356 
00601 
00840 
01115 


VIS 
STN 


HW 


S10 


131 


130 
131 
136 
175 
175 
183 
195 
228 
242 
260 
266 
267 


PH 


SVA 


1975 
1983 
1980 
1958 
1524 
Boa 
1130 
1024 
0961 
0882 
0804 
0736 
0677 
0601 
0538 
0488 
0477 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 123 
LAT 66-300N 
LON 59-330W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
153 0000 
453 0051 
153 0101 
153 0152 
153 0202 
153 0253 
153 0302 
153 :0352 
253 “0399 
153 0447 
153 0495 
153 0543 
153 0594 
153 0645 
153 0699 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
#0030 
#0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 


l 


86 


YR 1965 OEPTH 775 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD O07 WAVES 2 
DAY 16 NO.OPTH 15 WNO-OIR 
HR 15.3 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OV b= SME=R eV reo 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
-0040 31995 2572 14433 
-0162 S33¥25 142 2667 14400 
-0162 33437 720 2693 14412 
-0137 33680 690 2712 14436 
-0101 33872 643 2726 14464 
-0040 34027 588 2736 14503 
0011 34169 555 2745 14536 
0031 34245 555 2750 14555 
0098 34353 548 2755 14594 
0078 34360 539 2757 14593 
0076 34388 554 2759 14601 
0064 34396 552 2760 14603 
0066 34416 540 2762 14613 
0064 34443 540 2764 14621 
0065 34444 540 2764 14631 
PON ER Poorer A cee D> 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
-0040 31995 2572 14433 
=O06T? BI S223 "J 2592 14425 
-0090 C 3244 I 2610 14419 
-Ol1l11 D 3264 I 2627 14413 
~OUGS EP "529951 2656 14406 
“OTL BY 3333'*% 2684 14402 
=0163 3344 B 2692 14412 
-0153 33559 2702 14423 
-0138 33672 2711 14435 
=O123 33774 2719 14448 
-0103 33865 2726 14463 
-0075 33945 2731 14481 
-0044 34019 2736 14500 
0009 34164 2745 14535 
0098 34354 2755 14594 
0075 34389 2759 14601 
0066 34420 2762 14614 
0065 34444 2764 14631 


XX AIR T 
XX WET B 
ww-CODE 
€LO—TPE 
CLD-AMT 
PO4& -P- NO2 NO3 
DELTA-D POT.EN 
0000 00cood 
0022 oocol 
0042 00004 
0061 00009 
0093 00022 
0127 00043 
0157 00070 
0184 00101 
0209 00136 
0232 00175 
0254 00216 
0274 00259 
0292 00305 
0327 004C2 
0387 00616 
0441 00864 
0491 01147 
0539 01467 


VES 
STN 


HW 


S10 


159 
141 
141 
162 
191 
213 
225 
2r3 
243 
237 
252 
exe 
279 
287 


PH 


C-REF-NO OO1 
CONS. NO 124 
LAT 66-300N 
LON 60-160W 
MARSD SQ 223 


GMT DEPTH 


189 0000 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
*0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
0250 
0300 
0400 
0500 


YR 1965 DEPTH 5 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 16 NO.OPTH 


HR 18-9 wW-COLOR 
C/I 1810 w-TRNSP 


1 


28 
05 
ll 


87 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WNO-SPD 
BARO 


On By SHEQRe Vg End 


Fok MaP sSaA, bu OXYGEN 


=O)20 31472 

-0160 32993 T47 
-0146 33342 707 
-0143 33486 703 
-0142 33639 700 


=O 7. 33764 678 
-0106 33868 654 
-0070 33950 624 
-0026 34063 590 


0005 34162 565 
0029 34243 ote We) 


SGMT 


25:33 
2657 
2685 
2696 
2708 
2718 
2726 
Cok 
2738 
2745 
2750 


BaNo oh E oR eP> (0: ie 


THE OM. Pec oS tA; ste sOXY GEN 


-0120 31472 
-0128 2180 al 
7O134 By» 3210 yl 
=O140'.C. 3234 1 


-0160 32993 
=0156° 8. 3325 1 
-0146 33342 
-0144 3343 € 
-0143 33486 
-0143 33565 
-0142 33642 
-0135 33707 
-0127 33766 
=0105 33870 
=00'25 34065 
0030 34246 


SGMT 


Fase yo) 
2559 
2584 
2606 
2657 
2678 
2685 
2691 
2696 
2703 
2709 
2714 
2718 
2126 
2139 
2750 


SOUND 


14388 
14399 
14418 
14430 
14441 
14458 
14478 
14504 
14534 
14558 
14578 


A; £16. eb 


SOUND 


14388 
14391 
14393 
14396 
14399 
14409 
14418 
14425 
14430 
14435 
14441 
14449 
14458 
14478 
14534 
14579 


XX AIR T 

XX WET B 
WW-CODE 
CLD-TPE 
CLD-AMT 


PO4 -P-— NO2 NO3 


DELTA-D 


0000 
0025 
0048 
0069 
0104 
0138 
0170 
0199 
0227 
0254 
0279 
0303 
0326 
0369 
0444 
0509 


POT.EN 


00000 
oo0ol 
00005 
00010 
00024 
00046 
00074 
00108 
00147 
00192 
00240 
00293 
00348 
00468 
00737 
01034 


VIS 
STN 


PH 


SVA 


2057 
2403 
2170 
1959 
1474 
1274 
L207 
1141 
1094 
1032 
0972 
0923 
0879 
0806 
0693 
0588 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 136 
LAT 70-O00N 
LON 56-000W 


MARSD SQ 258 


GMT DEPTH 
186 0000 
186 0010 
186 0021 
186 0030 
186 0050 
186 0075 
186 0100 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 


0100 


1 


125 
O01 
7 


88 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


0284 S* EF R* V*EYD 


SGMT 


2645 
2644 
2644 
2644 
2663 
2696 
2707 


POINTE ER EP Oct 


YR.4.196524 DEPTH 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 13. NO.OPTH 
HR 18.6 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 

TRE MAP oes L OXYGEN 
0335 33208 

0335 33200 

0336 33204 

0336 33206 

0295 33392 

0119 33638 

0048 SAS 
BoM Pi aes L OXYGEN 

0335 33208 

0335 33200 

0336 33203 

0336 33206 

0295 33392 

0119 33638 

0048 33715 


SGMT 


2645 
2644 
2644 
2644 
2663 
2696 
2707 


SOUND 


14617 
14618 
14621 
14622 
14610 
14540 
14513 


A ahgcErD 
SOUND 


14617 
14618 
14620 
14622 
14610 
14540 
14513 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wW-CODE 
ChUSree 
CLO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


P04 --P="NOZ0NG3 FSiO 


DELTA-D 


0000 
0016 
0032 
0048 
0079 
0110 
03.3,7. 


POT.EN 


00Cc00 
00001 
oocc3 
00007 
00020 
000406 
00063 


PH 


SVA 


ye ip | 
Loos 
1597 
Hs) 
1421 
LEGS 
1004 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 137 
LAT 66-440N 
LON 55-100W 


MARSD SQ 222 


GMT DEPTH 
008 0000 
008 0010 
008 0021 
008 0030 
008 0050 
008 0075 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 


0075 


189 


YR 1965 DEPTH 107 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD Ol WAVES 2 
DAY 16 NO.DPTH 6 WNDO-DIR 
HR 00.8 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OsByS gb RSV READ 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0221 31410 2511 14543 
0220 31397 2510 14544 
0233 31501 2517 14552 
0250 31665 2529 14564 
0230 32653 2609 14572 
0256 33487 2674 14599 
PoNat EoRVLP OSE ALT Geb 
EMP $ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0221 31410 2511 14543 
0220 31397 2510 14544 
0231 31487 2516 14552 
0250 31665 2529 14564 
0230 32653 2609. 14572 
0256 33487 2674 14599 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WW-COQDE 
CLO-TPE 
CLO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


P04 -P- NO2 NO3 SIO 


D 


ELTA-D POT.EN 
0000 00cd0d 
0029 00001 
0057 00006 
0085 00013 
0132 00031 
0172 00056 


PH 


SVA 


2863 
2872 
2812 
2691 
1928 
1318 


C-REF-NO 001 


CONS. NO 138 
LAT 65-360N 
LON 59-580W 


MARSD SQ 222 


190 


GMT 


239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0Oo75 
0099 
0150 
0199 
0299 
0398 


DEPTH 


0000 


YR 1969" *DeER tH 491 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY 16 NO.DPTH 11 WNO-DIR 
HR 23-9 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
CSB S7ESR SV SEND 
TEM P “S A tL OXYGEN SGMTF~ SOUND 
=0091 32029 257t 14409 
-0085 32049 2578 14414 
-0072 32193 2589 14424 
-0070 32218 2591 14427 
-0063 32358 2602 14435 
-0161 33018 2659 14403 
-0154% 33214 2674 14413 
=0138 ore es J ps) 2700 14433 
=0119 33739 2716 14453 
-0005 34082 2139" f4527 
0044 34282 2052." 14569 
IN Gere ee are At iresn 
Tye M P©*S A.C °OXYGEN™ “SGMT SOUND 
=O091 32029 2577 14409 
-0085 32049 2578 14414 
-0072 32193 2589 14424 
-0070 32218 2591 14427 
-0063 32358 2602 14435 
-0161 33018 2659 14403 
-0154 B3221 2675 14413 
-0146 33393 2689 14423 
20136 33535 2700 14433 
-0130 3365 8 2709 14443 
-0118 33743 2716 14454 
=0091 C 33840 2723 14472 
=0063 D 33929 2729 14490 
-0029 H 3408 B 2740 14516 
0046 34285 2753 14570 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CUO-TPE 
CLD-AMT 


VIS 
STN 


HW 


PG4 =P= NOZ NUS *SEO 


D 


ELTA-D POT.EN 
0000 o0occo 
0022 ooool 
0044 00004 
0065 00010 
0107 00027 
0150 00054 
0185 00084 
0216 00120 
0244 00159 
0269 00202 
0293 00248 
0315 00295 
0235 00345 
0372 00449 
0436 00673 


PH 


SVA 


2237 
2222 
2115 
2096 
1990 
1453 
L294 
1166 
1058 
0974 
0903 
0838 
0782 
0683 
0569 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 139 
LAT 64-300N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 222 


DEPTH 


0000 
0010 
0021 
0030 
0050 
0075 
0100 
0150 
0199 
0299 
0397 
0494 
0591 
0786 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
*0800 


191 


YR 1965 DEPTH 830 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 08 WAVES 2 
DAY 17 NO.OPTH 14 WND-DIR 
HR O7.3 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
0 36.\S fE GR 2V-8E €D 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0301 33436 2666 14605 
0303 33441 2666 14608 
0309 33449 2666 14612 
0255 33629 2685 14593 
0102 33790 2709 14531 
0199 33990 2719 14581 
0242 34163 2729 14606 
0360 34478 2743 14669 
0474 34743 2752 141729 
0509 34902 2761 14762 
0506 34921 2763 14777 
0487 34914 2764 14785 
0474 34911 2766 14796 
0357 34831 2ll2. Taits 
IpaNeal; E aPE O L.A T E 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0301 33436 2666 14605 
0303 33441 2666 14608 
0310 3344 B 2666 14613 
0255 33629 2685 14593 
0102 33790 Z(09° (1458) 
0199 33990 2i19 14581 
0242 34163 2729 14606 
0298 34326 2137 14637 
0360 34478 2743 14669 
0422 B 3462 B 2749 14702 
0475 34746 gt52 14729 
0498 D 3482 F 2755 14744 
0511 ©<¢s48T # 2758 14754 
0509 34903 2761 14762 
0505 34921 2763 14777 
0487 34914 2764 14786 
0461 C 3490 C 2766 14792 
0413 B 3487 B 2769 14788 
0347 34824 e1t2” 14116 


XX 
XX 


p 


D 


VIS 
STN 


HW 


AIR T 

WET B 

WW-CODE 

GUD— PPE 

CLDO-AMT 
04 =P=>-NOZ NGS *Sio 
ELTA-D POT.EN 
0000 00000 
0014 00001 
0028 00003 
0041 00006 
0063 00015 
0087 00030 
0108 00049 
O1l27 00071 
0145 00096 
0161 00123 
0176 00152 
0191 00184 
0205 00219 
0232 00296 
0285 00486 
0338 00728 
0389 01020 
0439 01353 
0486 01716 


PH 


SVA 


1390 
1388 
1393 
1208 
0978 
0893 
O797 
0724 
0668 
0625 
0593 
0569 
0551 
0527 
0521 
0515 
0506 
0482 
0450 


C-REF-NO OO1 
NO 140 
62-480N 
57-000W 
MARSD SQ 222 


CONS. 


LAT 
LON 


GMT 


174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
179 
179 
179 
179 
179 
179 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0151 
0200 
0299 
0399 
0500 
0598 
0796 
0996 
1193 
1490 
g93 


1 


AW | 
20 
18 


92 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 


OSB AS FE ERIEV EAD 


SGMT 


2694 
2694 
2698 
2699 
2720 
2739 
2748 
2756 
2759 
2764 
2765 
2767 
2769 
2774 
2776 
PE LAT 
2781 
2786 


IOCN# FT. E ARE ePa Opa 


YR 1965 %*DEP TH 24 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 17 NO.OPTH 
HR 17.4 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
THLE MP FSA EV LOXYGEN 
0519 34078 
0519 34076 
0526 34134 
6535 34160 
0653 34615 
0642 34833 
0603 34883 
0603 34991 
0551 34942 
0534 34974 
0507 34948 
0477 34928 
0444 34915 
0410 34922 
0383 34922 
0367 34913 
0350 34943 
0299 34943 
E M S AL OXYGEN 
0519 34078 
0519 34076 
0526 34134 
0535 34160 
0653 34615 
0642 34833 
0603 34883 
0600 3495 D 
0603 34990 
0579 3497 D 
0551 34942 
0542 3495 D 
0536 3495 
0534 34974 
0507 34948 
0477 34928 
0444 34915 
0423 34916 


SGMT 


2694 
2694 
2698 
2699 
2720 
2739 
2748 
2753 
2756 
“vos 
2759 
2760 
2762 
2764 
2765 
2767 
2769 
erie 


SOUND 


14706 
14707 
14713 
14718 
14775 
14778 
14767 
14777 
14763 
14773 
14778 
14782 
14784 
14803 
14825 
14851 
14894 
14958 


Ay Tibet 
SOUND 


14706 
14707 
14713 
14718 
14775 
14778 
14767 
14771 
14776 
Eats 
14763 
14763 
14765 
14773 
14778 
14782 
14785 
14793 


AIR T 
WET B 
wW-CODE 
CED> PPE 
CLO-AMT 


DELTA-D’ ' ‘POTCEN 
0000 00000 
0011 Oo0oc1 
0022 00CcC2 
0033 00005 
0053 00013 
0073 00026 
0090 OcC41 
0105 00058 
0120 00078 
0134 001C2 
0147 00128 
0161 00157 
0174 00189 
0199 00262 
0250 00444 
0301 00677 
0349 00953 
0397 01269 


VIS 
STN 


HW 


PG4.=P =". NOZ°NGS3 FS:10 


PH 


SVA 


Liao 
Lizz 
1087 
L0TgT9 
0884 
0711 
0629 
0582 
0556 
0542 
0535 
0525 
0516 
0503 
0503 
0494 
0475 
0460 


193 


DEPTH TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN SVA 

0800 0409 34922 2774 14804 0443 01624 0449 
1000 0383 34922 2776 14826 0532 02454 0436 
1200 0367 34914 2777 =14852 0621 03461 0441 
1500 0345 B 3493 E 2781 14894 0753 05298 0428 


2000 0298 34943 2786 14959 0962 09039 0392 


C-REF-NO 001 
CONS. NO 141 
LAT 62-Q00N 
LON 64-000W 
MARSD SQ 223 


GMT ODEPTH 


141 0000 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
Ol2> 
0150 
O1h5 
0200 
0225 
#0250 
0300 


YR 


DAY 
HR 


Lie gl alr a 


0045 
0043 
0043 
0043 
-0063 
-0156 
-0152 
-0110 
0013 
0138 


1965' 7, DERTH a 
MONTH 10 MXSAMPD 


18 NO.DPTH 


14.1 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 


p 


pO a J oo GR) 


he 


91 
03 
10 


94 


OF BS Er Re Ve EMD 


S A tL OXYGEN 


32442 
32439 
32444 
32513 
32831 
33210 
33358 
33611 
33871 
34158 


ION: TC ERP Ge 


S A tL OXYGEN 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 
BARO 
SGMT SOUND 
2604 14478 
2604 14479 
2605 14480 
2610 14483 
2641 14442 
2674 14408 
2686 14416 
2705 14447 
2721 "14516 
2137 TPE4593 
AYSTWSE 1D 
SGMT SOUND 
2604 14478 
2604 14479 
2605 14480 
2610 14483 
2641 14442 
2674 14408 
2686 14416 
2696 14428 
2705 14447 
2714 14482 
2721 14502 
2727 14525 
2731 14547 
2737 14593 


XX 
KX 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0020 
0040 
0059 
0095 
O1s2 
0163 
0192 
0219 
0243 
0266 
0287 
0307 
0345 


AIR T 
WET B 
wWwW-CODE 
CLO-TPE 
CLDO-AMT 


POT.EN 


00000 
oo0ool 
O0CC4 
00009 
00023 
00047 
00075 
00108 
00145 
00186 
00229 
00275 
00324 
00431 


VIS 
STN 


Hw 


NO2 NO3 SIO 


PH 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 142 
LAT 60-300N 
LON 63-000W 


MARSD SQ 223 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0029 
0049 
0073 
0098 
0146 
0194 
0293 
0392 


195 


YR 1965 DEPTH 418 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 04 WAVES 2 
DAY 18 NO.ODPTH 11 WNO-DIR 
HR 21.7 W-COLOR WND-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OsByS cEGRev 2EnD 
TEMP S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0064 33190 2663 14497 
0064 33196 2664 14499 
0063 33210 2665 14500 
0054 33238 2668 14498 
0047 Bao 09 2674 14499 
0013 33366 2680 14488 
-0006 33431 2687 14485 
0085 33923 2721 14541 
0197 34157 2732 14602 
0400 34669 2754 14712 
0431 34771 2759 14743 
LN ch GaRi«P OL A T ED 
EMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0064 33190 2663 14497 
0064 33196 2664 14499 
0063 33210 2665 14500 
0054 33242 2668 14498 
0046 33312 2674 14499 
0010 33369 2681 14487 
-0004 3345 C 2688 14486 
0034 C 3369 I 2706 14511 
0094 3395 6 2123) 114546 
0152 3408 E 2729 14578 
0212 3419 B 2734 14610 
0272 C 3434 H 2740 14642 
0325 Gs3447 1 2746 14671 
0387 G 3462 I 2752 14708 
0430 3478 C 2760 14744 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
GLO-—TRE 
CLD-AMT 


VIS 
STN 


HW 


PO4 -P- NO2 NO3 SIO 


D 


ELTA-D POT-EN 
0000 o00cood 
0014 oo0odl 
0028 00003 
0042 00006 
0069 00017 
0101 00038 
0132 00065 
0160 00097 
0183 00130 
0204 00165 
0223 00202 
0242 00242 
0259 00283 
0290 00372 
0348 00579 


PH 


SVA 


1413 
1408 
1397 
1368 
1310 
1248 
1179 
1012 
0855 
0794 
0755 
0698 
0649 
0602 
0543 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 143 
LAT 59-0O0O0N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 186 


GMT DEPTH 
104 0000 
104 0010 
104 0020 
104 0029 
104 0050 
104 0074 
104 0098 
104 0148 
104 0197 
104 0295 
104 0396 
104 0495 
104 0595 
104 0793 
104 0984 
110 1183 
110 1483 
110 1995 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 


1 


3042 
20 
18 


96 


WAVES 1 
WAVES 2 
WND-DIR 
WND-SPD 


BARO 


OP GAS SET RAVe EY D 


SGMT 


2733 
2733 
2734 
2734 
2135 
2746 
2750 
2752 
21 D4 
2759 
2762 
2764 
2766 
2769 
200k 
2774 
2778 
2781 


PONE E TR PPe Oe k 


YR 1965 DEPTH 
MONTH 10 MXSAMPD 
DAY 19 NO.DPTH 
HR 10.4 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 
BRVES MSPs MS L OXYGEN 
0469 34495 
0470 34493 
0469 34499 
0469 34505 
0478 34527 
0527 34739 
0540 34807 
0559 34870 
0572 34907 
0556 34947 
0555 34981 
0531 34974 
0516 34973 
0491 34973 
0460 34955 
0398 34915 
0364 34917 
0347 34936 
By Maer es L OXYGEN 
0469 34495 
0470 34493 
0469 34499 
0469 34504 
0478 34527 
0528 34744 
0541 34811 
0551 3485 B 
0560 34872 
0567 34893 
0572 34909 
0570 B 34921 
0566 B 34932 
0556 34949 
0554 34981 
0530 34974 
0515 34973 
0503 34974 


SGMT 


2733 
2133 
2734 
2734 
2i39 
2746 
2750 
C152 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2759 
2762 
2764 
2766 
2767 


A 


SOUND 


14691 
14693 
14694 
14696 
14703 
14730 
14740 
14757 
14771 
14781 
14798 
14804 
14814 
£4837 
14856 
14863 
14899 
14978 


IHESD 


SOUND 


14691 
14693 
14694 
14696 
14703 
14731 
14741 
14750 
14758 
14765 
14771 
14774 
14777 
14782 
14798 
14805 
14815 
14827 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 


wwW-CODE 
CEO=—TPE 
CLDO-AMT 


VIS 
STN 


HW 


P04 -P- NO2 NO3 SIO 


DELTA-D 


0000 
0008 
0015 
0023 
0038 
0055 
o071 
0086 
0101 
0116 
0131 
0145 
0160 
0188 
0243 
0296 
0349 
0401 


POT.EN 


OocCcO 
00000 
00002 
00004 
OC010 
00021 
00035 
90052 
00073 
00098 
00127 
00159 
00194 
00273 
00470 
00718 
01016 
01365 


PH 


SVA 


0752 
0756 
0751 
0748 
0743 
C640 
0608 
0595 
O59) 
0588 
0585 
0576 
0567 
0549 
0536 
O524 
0519 
0514 


197 


DEPTH TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN SVA 
0800 0490 34973 2769 14838 0453 01766 0511 
1000 0455 34952 2771 14856 0556 02717 0504 
1200 0395 34914 2774 14864 0655 03839 0475 
1500 OS9.4°0" 23490" E 2778 14896 0796 05801 0454 


2000 0347 34937 2781 14980 1030 10016 0464 


C=REF=NO0" 001 


CONS. NO 144 
LAT 58-0O00N 
LON 60-000W 


MARSD SQ 187 


GMT 


195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
£95 
195 


DEPTH 


0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0151 
0201 


198 


WAVES 1 XX 
WAVES 2 XX 
WND-DIR 
WND-SPD 

BARO 


OBS Ga Re vee TD 


SGMT 


2599 
2600 
Zot 
2626 
2640 
2661 
2680 
2700 
2729 


SGMT 


2599 
2600 
2617 
2626 
2640 
2661 
2680 
2691 
2699 
25 
Zhao 


YR’. 1965 DEPTH 248 
MONTH 10 MXSAMPD 02 
DAY 19 NO.OPTH 9 
HR 19.5 W-COLOR 
C/I 1810 W-TRNSP 

Te MP PS TAS. FOXY GEN 

0089 32403 

0088 32420 

0092 32634 

0103 32748 

0085 32914 

0147 33221 

0149 33456 

0281 33837 

0243 oe bs ES 

PN TE OR Pe Ort 

EM S AL OXYGEN 

0089 32403 

0088 32420 

0092 32634 

0103 32748 

0085 32914 

0147 33221 

0149 33456 

0214 33657 

0278 33831 

0240 33985 

0243 34109 


SOUND 


14497 
14499 
14505 
14513 
14511 
14547 
14555 
14627 
14622 


PA baal sult 8) 
SOUND 


14497 
14499 
14505 
14513 
14511 
14547 
14555 
14591 
14626 
14615 
14622 


DELTA-D 


00C0 
002C 
0040 
0058 
0092 
O11 
OES 
0196 
0224 
0249 
O22 


AIR T 
WET B 
wwW-CODE 
CLOU-EPE 
CLD-AMT 


POT.EN 


OOCcCO 
ooccl 
00C04% 
00009 
00023 
00C47 
00077 
00112 
00152 
00194 
00237 


VES 
STN 


HW 


POS: —P= “NOZ "(NOS STS 


PH 


SVA 


2026 
Fal 0 1S) 
1852 
1 a A 
1634 
1439 
L263 
FrSs8 
1081 
0923 
0844 


C-REF-NO O01 


CONS. NO 145 
LAT 57-0O00N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 186 


GMT DEPTH 
031 0000 
031 0010 
031 0020 
031 0030 
031 0050 
U3 0075 
031 0100 
031 - 0150 
031 0199 
031 0295 
O31) 0392 
031 0492 
040 0590 
040 0789 
040 0989 
040 1191 
040 1490 
040 1930 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 
0175 
0200 
0225 
#0250 
0300 
0400 
0500 
0600 


0700 


199 


YR 1965 DEPTH 2475 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD 19 WAVES 2 
DAY 20 NO.OPTH 18 WND-DIR 
HR O3e1 W-COLOR WNDO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
OF Bi S2-E.-ReVa G0 
TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND 
0521 34401 2720 14711 
0522 34396 2719 14713 
0522 34397 2719 14714 
0522 34400 2720 14716 
0522 34400 2720 14719 
0497 34827 2756 14719 
0488 34867 2761 14720 
0482 34902 2764 14726 
0478 34895 2764 14732 
0452 34884 2766 14737 
0440 34884 2767 14748 
0420 34888 2770 14757 
0399 34888 2772 «14764 
0383 34902 2775 =14790 
0362 34907 2777 14815 
0357 34901 2777 =14847 
0353 34928 2780 14895 
0316 34940 2784 14954 
LNGT ESR) PaO A iTetee0 
7 [Eth S AL OXYGEN SGMT SOUND 
0521 34401 2720 14711 
0522 34396 2719 14713 
0522 34397 2719 14714 
0522 34400 2720 14716 
0522 34400 2720 14719 
0497 34827 2756 14719 
0488 34867 2761 14720 
0484 34891 2763 14723 
0482 34902 2764 14726 
0480 34901 2764 14730 
0478 34895 2764 14733 
0471 34891 2764 14734 
0465 34888 21657 24735 
0451 34884 2466 14738 
0439 34884 2767 14749 
0418 34888 2170, 14757 
0398 34889 elt2,. 14765 
0388 34895 2774 14778 


XX 
XX 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0009 
0018 
0027 
0045 
0063 
0076 
0088 
0100 
OPiS 
0125 
0137 
0149 
0173 
0221 
0268 
0313 
0354 


AIR T 
WET B 
WW-CODE 
CLO-TPE 
CLD-AMT 


POT.EN 


oocco 
00000 
00002 
00004 
oooll 
00022 
00034 
00049 
00066 
00086 
00110 
00136 
00166 
00234 
00406 
00622 
00878 
01174 


VIS 
STN 


HW 


NO2 NO3 SIO 


PH 


SVA 


0879 
0885 
0886 
0885 
0887 
0542 
0505 
0486 
0478 
0480 
0485 
0483 
0481 
0474 
0471 
0455 
0442 
0435 


200 


DEPTH TEMP S$ AL OXYGEN SGMT SOUND DELTA-D' POT.EN SVA 
0800 0382 34903 2775 = 14792 0401 01513 0431 
1000 0361 34907 2777 14817 0488 02313 0422 
1200 0357 34902 2777 14848 0575 03302 0438 


1500 0348 B 3492 D 2119 V¥S4895 0708 05161 0440 


C-REF-NO OO] 


CONS. NO 146 
LAT 55-000N 
LON 57-000W 


MARSD SQ 186 


GMT DEPTH 
134 0000 
134 0010 
134 0021 
134 0030 
134 0051 
134 0076 
P3460 101 
134 O1SZ 
1345790203 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
Oi25 
0150 
0175 


0200 


Z 


01 


YR 1965 DEPTH 217 WAVES 1 
MONTH 10 MXSAMPD O02 WAVES 2 
DAY 20 NO.DPTH 9 WND-OIR 
HR 13.4 W-COLOR WNO-SPD 
C/I 1810 W-TRNSP BARO 
O} Br St EY Rt V8. ED 
FE MEP OS L OXYGEN SGMT SOUND 
0185 32507 2601 14542 
0184 32494 2600 14543 
0184 32505 2601 14545 
0184 32502 2601 14546 
0178 32535 2604 14548 
0168 32880 2632 14552 
0195 33097 2648 14571 
0157 33303 2667 14565 
0147 33746 2703 14575 
Di NRE TR Pes CAT tens 
ewe Ss L OXYGEN SGMT SOUND 
0185 32507 2601 14542 
0184 32494 2600 14543 
0184 32504 2601 14545 
0184 32502 2601 14546 
0178 32530 2603 14547 
0168 3286 B 2631 14552 
0194 33090 2647 14570 
9183 C20 432087 2657 14571 
0159 3330 B 2666 14566 
O169°.F 3355 1 2685 14578 
0150 237240 2701 14576 


XX AIR T VIS 
XX WET B STN 
WW-CODE 
CLD+FPE 
CLO-AMT HW 
PO4 -P- NO2 NO3 SIO 
DELTA-D POT.EN 
0000 00C00 
0020 oocol 
0040 00004 
0061 00009 
0101 00026 
0148 00055 
0189 00092 
0228 00137 
0264 00188 
0297 00242 
0325 00297 


PH 


SVA 


2006 
2015 
2008 
2009 
1984 
1724 
ie We sa | 
1482 
1392 
1210 
1062 


C-REF-NO OO1 


CONS. NO 147 
LAT 53-000N 
LON 55-000W 


MARSD SQ 186 


GMT DEPTH 
231 0000 
231 0010 
231 0020 
231 0029 
233 0050 
233° 0075 
233 0099 
233 0150 
DEPTH 
0000 
0010 
0020 
0030 
0050 
0075 
0100 
0125 
0150 


2 


02 


YR 1965 DEPTH 197 WAVES 1 

MONTH 10 MXSAMPD Ol WAVES 2 

DAY 20 NO.OPTH 8 WND-DIR 

HR 23-1 W-COLOR WNO-SPD 

C/I 1810 W-TRNSP BARO 

OF. BY ‘St ER Ri V2 62D 
Te MP 8S) A DO MOXYGEN’« SGMIe) SOUND 
0235 32567 2602 14565 
0236 32564 2602 14567 
0236 33320 2662 14579 
0235 32566 2602 14569 
0220 32673 2612 14568 
0119 33030 2647 14532 
0079 33250 2667 14521 
0022 33399 2683 14506 
DOWN Tes Re? (OM GA ot cea 

EM S At OXYGEN SGMT SOUND 
0235 32567 2602 14565 
0236 32564 2602 14567 
0236 33320 2662 14579 
0235 3254 I 2600 14569 
0220 32673 2612 14568 
0119 33030 2647 14532 
0065 3326 8B 2669 14515 
0029 3339 8B 2681 14505 
0022 33399 2683 14505 


XX 
XX 


AIR T 
WET B 
ww-CO 
Cip-t 
CLD-A 


PO4 -P- 


DELTA-D 


0000 
0020 
0037 
0055 
0094 
0138 
0175 
0207 
0239 


VIS 
STN 
DE 
PE 
MT HW 
NO2 NO3 SIO 


POT.EN 


00000 
o0ooo1 
0O0C04 
occos 
00024 
00052 
00084 
00122 
00166 


PH 


Brown, N.L., and B.V. 
Hamon, 1961 


Ekman, V.W., 1908 


Grasshoff, K. 1964 


Knudsen, Martin, 1901 


Montgomery, H.A.C., N.S. 
Thom and A. Cockburn, 1964 


Rattray. M. Jr. , 1962 


Sauer, C.D., and N.P. 
Fofonoff 


Strickland, J.D.H. and 
T.R. Parsons, 1960 


Wilson, W.D., 1960 
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PRINTED PUBLICATIONS OF THE CANADIAN OCEANOGRAPHIC DATA CENTRE 


IN THE 1969 DATA RECORD SERIES 


NO. Thiet CODOC REFERENCE 
1 Labrador and Irminger Seas 10-66-001 
2 Grand Banks to the Azores and 10-66-002 


Scotian Shelf (Restricted) 


3 Ocean Weather Station "P" 02-67-007 

02-67-009 

4 East Greenland, Denmark Strait 10-67-001 
and Irminger Sea 

5 Cabot Strait (Restricted) 10-66-003 

6 Ocean Weather Station "P" 02-67-010 


02-68-002 
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